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ШІЗЕШТІІІЯ СЕОРШ 


ВОПРОСЫ РАБОТЫ ПРОЖЕКТОРНОГО РАСЧЕТА 

м. лгтш 


Отбор лромктористоо 

к красноармейцу прожекторной станции 
наряду с общими лред’является ряд специ¬ 
фических требований. Понятно, что про¬ 
жекторист должен иметь вполне удовлетво¬ 
рительное умственное развитие, быть доста¬ 
точно грамотным и физически здоровым. 
Более подробно мы остановимся на специ¬ 
альных требованиях. Такими требованиями, 
общими для всего расчета прожекторной 
станции, являются: умение согласованно ра¬ 
ботать друг с другом, умеш«е приспосо¬ 
бляться к условиям изменяющейся осве¬ 
щенности, чувство высокой ответственно¬ 
сти за порученное дело, умение фиксировать 
свое внимание на определенных об’ектах и 
сравнительно на продолжительное время. 
Здесь более, чем в какой-либо специально¬ 
сти, важна согласованность работы. Не за¬ 
ведет № 4 агрегата, не включит или не за¬ 
метит изменившееся напряжение тока № 3, 
не досмотрит № 2 за углями — все это 
отрніцательно окажется на общем успехе ра¬ 
боты. То же самое можно сказать и о бы¬ 
строте работы. Наблюдаемая цель все вре-. 
мя перемещается с большой быстротой, она 
не так-то легко различима и ее трудно 
удержать в поле зрения. Не только каждая 
минута, но и секунда на счету, и правиль¬ 
ное использование ее может значительно 
гіо.мочь четкой работе. А такая четкая и 
быстрая работа возможна лишь при макси¬ 
мальном напряжении внимания. Но недоста-. 


точна одна концентрация внимаімя, надо 
уметьчИ распределять внимание. 

Надо во-время уметь и следить и слушать 
команду. Работа в значительной степени 
усложняется той ответственностью, которая 
лежит на прожекторном расчете. Нечеткая 
работа, неправильное или запоздалое нахо¬ 
ждение цели или неудержание ее в поле зре¬ 
ния грозят не только неудачей своей ча¬ 
сти и даже не только неудачей совместно 
работающей зенитной артиллерии, но мо¬ 
гут навлечь опасность на весь обороняемый 
об’ект. 

Особо повышенные требования пред’яв- 
ляются к органу зрения расчета прожектор¬ 
ной станции. Работа почти на 100% про¬ 
изводится в темные ночи, причем осве- 
шенность рабочей зоны все время изме¬ 
няется. Здесь важно обладать и острым ноч¬ 
ным зрением, и ясностью видения, и хоро¬ 
шей приспособляемостью к меняющейся 
освещенности. Особенно эти требования от¬ 
носятся К № 1 и частью к № 2 расчета, 
которые во время боевой работы являются 
ведущими. 

Штангист {№ 1) должен обладать как за¬ 
меститель начальника станции хорошими 
качествами волевого командира: он должен 
быстро ориентироваться в окружающей об¬ 
становке, выбрать выгодную позицию, 
уметь ее замаскировать. 

Во время боевой работы он еще до на¬ 
блюдения лучом должен уловить отсчеты 
чтецов, поставить прожектор в нужном на- 
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правлении, а это требует и распределения 
внимания и развитой памяти на числа. Уста¬ 
навливать углы приходится по делениям 
лимба, освещаемым небольшой электрнче- 
ской лампочкой. Здесь требуется хорошая 
острота зрения. Во время самой боевой ра¬ 
боты по поиску луча он совершает весьма 
сложные координационные движения. Он 
все время должен всматриваться в темное 
небо (иногда в звездное) и мекать на нем 
• эль малой величины и неотчетливой 
формы. 

В это время вовлекаетея в работу и мы¬ 
шечно-суставное чувство. Руки должны ит- 
ти за глазами и почти незаметно для са¬ 
мого наблюдателя перемещаться плавно и 
быстро, производя поиск то в горизонталь¬ 
ном, то в вертикальном направлении. 

Не менее напряженна работа и сопрово¬ 
дителя. Здесь надо быстро поставить про¬ 
жектор так, чтобы осветить цель, пойман¬ 
ную искателем» и не дать ей ускользнуть из 
поля зрения. Концентрация внимания, пра¬ 
вильная, согласованная работа органа зрения 
и рук и здесь играют очень большую роль. 
К сказанному следует добавить, что рабо¬ 
та производится в неудобном, вынужденном 
положении и в не вполне благоприяіных 
условиях для органа зрения. 

№ 2 расчета наблюдает у поста управле- 
ння. В отличие от № 1 наблюдаемый об’- 
ект находится на близком расстоянии. Хо- 
ія и здесь требуется напряжение внимания, 
ІЮ оно не так велико. И № 2 нужно уметь 
производить тонкие координационные дви¬ 
жения, но они значительно легче. 

Тре^вания к органу зрения остаются 
также высокими, и лица, страдающие глаз¬ 
ными заболеваниями, хотя бы и в незначи¬ 
тельной степени, не могут быть прожекто¬ 
ристами. Не должно быть резких отклоне¬ 
ний в работе нервного и двигательного ап¬ 
парата глаза, должны быть хорошая остро¬ 
та зрения, высокая степень чувствительно¬ 
сти глаза и хорошо развитое ночное зре¬ 
ние. 

При отборе постоянного № 2 следует об¬ 
ратить внимание и на состояние полости 
носа и верхних дыхательных путей, по¬ 
скольку они в процессе работы могут под¬ 
вергаться действию неравномерной темпе¬ 
ратуры. 

Значительно менее высоки требования к 
3 и 4. Здесь условия работы более лег- 
:<ие и вряд ли можно говорить о каких-то 
требованиях. 

Таким образом, проанализировав работу 
расчета прожекторной станции, мы видим. 


что к отбору прожектористов должен пред’- 
являться ряд специфических требований. 
Наиболее важными из них являются: 
умение работать согласованно, приноравли¬ 
вая темп своей работы к темпу других; бы¬ 
строта движения и в частности двигатель¬ 
ной реакции на зрительную раздражитель¬ 
ность; высоко развитое мышечно-суставное 
чувство и координация движения; хорошее 
состояние органа зрения; высокая острота 
зрения, ясность видения, чувствительность 
глаза к свету, хорошо развитое ночное зре¬ 
ние и отсутствие дефектов или заболеваний 
глаз; сильное чувство ответственности за 
порученную работу. 

Поскольку обучение и работа в боевой 
обстановке строятся по принципу взаимо¬ 
заменяемости, весь расчет прожекторной 
станции должен удовлетворять вышеуказан¬ 
ным требованиям. 

Труцностм работы 

Боевая работа прожекторных станций на¬ 
ходится в тесной связи с действиями авиа¬ 
ции. Поскольку ночные налеты самолетов 
не могут производиться в резко неблаго¬ 
приятных атмосферных условиях, расчет 
прожекторной станции по сравнению с дру¬ 
гими родами оружия мало испытывает их во 
время работы. Наиболее эффективна работа 
прожекторов в темные, безлунные ночи. 

Общими неблагоприятными условиями 
ночных действий являются излишняя трата 
времени и физических сил и напряженность 
органов зрения и слуха. В первую очередь 
здесь следует указать на непостоянство» 
освещенности среды, в которой работает 
расчет. Эта освещенность то и дело меняет¬ 
ся от непродолжительной относительно 
сильной освещенности от бросаемого пучка 
света до мгновенно наступающей темноты. 
Расчету и особенно № 1 и 2 приходится 
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переключаться из светлой ситуацим в тем¬ 
ную, что не остается безразличным для 
глаза: изменяются размеры зрачка, глаз 
ставится в невыгодные условия работы и 
сравнительно быстро утомляется. 

Нельзя исключить и вредного влияния на 
глаз невидимых лучей. Еще Финзен указал, 
что фиолетовые и особенно ультрафиолето¬ 
вые лучи обладают способностью вызывать 
реактивное воспаление кожи и слизистых 
оболочек, т. е. тем самым и слизистой обо¬ 
лочки глаз. А этих лучей конечно много в 
световом потоке прожектора. В литературе 
имеются указания, что при электросварке 
воспалительные явления глаз развиваются 
не только у самих сварщиков, но и у ра¬ 
бочих, находящихся поблизости от источни¬ 
ка лучистой энергии. 

Другим моментом, могущим оказать не¬ 
благоприятное влияние на прожекториста 
(особенно на № 2), является воздействие на 
организм высокой температуры. Во время 
работы все время сгорают угли и в зависи¬ 
мости от их состава температура кратера 
может достигать- до 5 500®. Вполне можно 
допустить, что слой воздуха на высоте кра¬ 
тера, т. е. на высоте головы № 2, стояще¬ 


го близко к нему, сильно нагревается, вы¬ 
зывая набухание слизистых оболочек носа. 

Особенно сильно подвергается-№ 2 дей¬ 
ствию высокой температуры при просовыва¬ 
нии головы внутрь барабана к лампочке 
тотчас по прекращении дуги для отрегули- 
рования углей и их смены. 

Работа штангиста по поиску луча сопря¬ 
жена также с рядом неудобств. В значи¬ 
тельной степени мешает хорошей видимо¬ 
сти цели блесткость, которая неизбежна 
при работе штангиста, так как в воздухе 
на пути излучаемого потока света все вре¬ 
мя присутствуют различные мельчайшие ча¬ 
стицы, освещаемые светом прожектора и 
имеющие значительную яркость. Хотя осве¬ 
щенная лучом на значительном расстоянии 
от земли цель (самолет), построенная из 
непрозрачного материала, и достаточно яр¬ 
ка на фоне неба, но вследствие своей ма¬ 
лой величины и малой контрастности с лу¬ 
чом трудно различима. 

Часто самолет обнаруживается лучом 
слишком поздно, когда он приближается к 
зениту, что зависит от быстроты восприя¬ 
тия наблюдателя. Эта быстрота интенсивно 
возрастает с повышением освещенности. На 
нее влияет и мощность луча и степень чув¬ 
ствительности глаза к свету. 

Глаз наблюдателя при сопровождении це¬ 
ли напряженно работает без перерыва в те¬ 
чение относительно значительного време¬ 
ни, стремясь удержать в поле зрения ухо¬ 
дящую цель. Такое длительное фиксиро¬ 
вание крайне трудно, так как рассматривае¬ 
мая деталь то видна совершенно ясно, то 
пропадает, то вновь появляется, то стано¬ 
вится расплывчатой. В момент неясного ви¬ 
дения глаз наблюдателя может потерять на¬ 
блюдаемый об’ект. 

Можно думать, что для устойчивости яс¬ 
ного видения не безразличен и характер 
рассматриваемого об’екта. Так наши на¬ 
блюдения дают возможность предполагать, 
что чем больше характерных признаков 
имеет наблюдаемый об’ект, тем больше он 
удерживается в поле зрения. Понижается 
чувствительность глаза и в зависимости от 
спектра луча. Известно, что максимум 
приходится на лучи зеленовато-желтые, а 
прожектор испускает слишком много синих 
и фиолетовых лучей, неблагоприятно влия¬ 
ющих на чувствительность глаза. 

К неблагоприятным моментам работы 
штангиста, не относимым к органу зрения, 
следует отнести его неудобное положение 
в течение длительного времени, а к трудным 


моментам — основную его работу, требую¬ 
щую одновременной фиксации внимания, со¬ 
пряженной с довольно тонкой коордииаци- 
ей движения глаз и рук. 

Из неблагоприятных моментов работы 
№ 2 мы уже указывали на возможность 
отрицательного действия ультрафиолетовых 
лучей и высокой температуры. Небезраз¬ 
лично для него и довольно длительное выну¬ 
жденное положение. Особенно трудных 
моментов в его работе нам обнаружить не 
удалось. 

Нет специфических неблагоприятных мо¬ 
ментов и в работе друіих номеров расчета, 
они во многом сходятся с работой номеров 
расчета у других видов оружия (обслужива¬ 


ющие электроустановки, водители машин 
и т. д.). 

Необходимо указать, что все неблаго- 
прияіные моменты работы, указанные нами 
выше, не дают еще права говорить о вред¬ 
ном воздействии условий работы на орга¬ 
низм. Эти условия обычно не являются дли¬ 
тельными как вследствие не особенно ча¬ 
стой работы прожектористов (с«аітается, 
что в течение года в среднем имеется всего 
лишь около 100 ночей, благоприятных для 
работы прожекторов), так и ма.чой длитель¬ 
ности отдельных моментов работы (2—3 
минуты). Однако учитывать сказанное на¬ 
ми выше как условия, мешающие четкости 
работы, необходимо. 

- ■ I « ■ _ 


ПРОЖЕКТОРНЫЙ ИИНИАТЮР-ПОЛИГОН 
в ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КОМСОСТАВА 
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Одним из видов тренировки в тактиче¬ 
ском управлении зенитными прожекторами 
являются упражнения на комнатном про¬ 
жекторном миниатюр-полигоне. 

Полигон представляет собой рельефный 
п.іан местности, выдержанный в масштабе 
1 км в 5—10 см; его размеры обеспечи¬ 
вают размещение ощ)еделенного сектора 
боевого порядка срежгтв АЗО, включая по¬ 
лосу предупреждения ВНОС. Через рельеф¬ 
ный план протягиваются на разных высоіах 
тросы под разными углами к пункту, по 
которым при помощи системы блоков и 
электромоторов движутся модели самолетов 
с различными скоростями. Скоросга гю 
времени должны быть реальны и соответ¬ 
ствовать масштабу плана (если масштаб 
1 км в 5 см, то модель, соответствуя ре¬ 
альной скорости, например 180 км в *іас, 
должна 5 см плана проходить в 20 секунд). 

При полигоне должны быть модели про¬ 
жекторов количеством не менее 27 штук с 
лампочками карманных фонарей (4 ѵ). Про¬ 
жектора питаются от батареи аккумулято¬ 
ров или от сети через понижающий транс¬ 
форматор. Управление зажиганием прожек¬ 
торов происходит с расположенных сбоку 
по.тигона групповых щитков при помощи 
еключения штепселей в гнезда. Гнезда и 
штепселя нумеруются и располагаются в 
группах по 3 и 9. Групповые щитки соеди¬ 
няются с прожекторами при помощи гиб¬ 
кого шнура, длина которого должна обес¬ 


печивать расстановку прожекторов по все¬ 
му плану. 

На таком полигоне можно успешно отра¬ 
ботать как различные варианты работы от¬ 
дельного командира, так и штаба прожек¬ 
торной части, подводя начсостав к реальным 
ночным занятиям и учениям. 

Возьмем тему «Работа прожекторной ча¬ 
сти во взаимодействии с ИА и ЗА при груп¬ 
повых, эшелонированных по времени нале¬ 
тах». 

Руководителем занятия заранее состав¬ 
ляется задание, которое может состоять из 
выдержек из приказа командира прожек¬ 
торной части на световую оборону. Далее 
в задании указывается перечень вопросов, 
подлежащих отработке. Задание раздается 
начсоставу для проработки с расчетом его 
выполнения за сутки до начала игры. 

Руководитель игры с 3—4 помощниками 
разрабатывает п-оан игры, в который вхо¬ 
дят: 

1. Детально разработанный план налета 
авиации противника: курсы, группы скоро¬ 
сти, дистанции. По оперативному времени 
точно определяет прохождение авиацией 
противника ориентиров плана, сообщения 
постов ВНСЮ, вылет своей ИА в границы 
световой обороны, в зону действия ИА и ЗА. 

2. Вводные данные, увязанные с ходом 
боя по времени. Вводные охватывают во¬ 
просы работы прожекторов линии связи: на¬ 
падение на станции наземного противника, 
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атаки штурмовиками отдельных станций, 
поломки и неисправности матчасти и т. п. 
Распределяются вводаые с таким расчетом, 
чтобы каждый играющий командир имел 
возможность самостоятельно на них реаги¬ 
ровать и принять свое решение. 

Между своими помощниками руководи¬ 
тель распределяет обязанности по фикса¬ 
ции действий играющих и вручению ввод¬ 
ных данных. По окончании разработки 
план игры уточняется на миниатюр-полиго- 
не. Накануне игры руководитель рассматри¬ 
вает выполненное задание, дает оценку ра¬ 
ботам командиров, выбирает наиболее удач¬ 
ные решения (группировку средств АЗО), 
примшительно к которым и проводится 
игра. 

Перед началом игры руководитель очень 
кратко производит разб^ проработанного 
задания, намечает играющих по должно¬ 
стям, дает уточненную схему расположения 
средств АЗО и прожекторных средств — в 
часпюстн. По данной руководите.іем схе.ме 
играющие расставляют на полигоне про¬ 
жекторные средства и остальные средства 
АЗО, после чего игра проходит строго по 
составленному плану. 

На групповые щитки назначаются красно¬ 
армейцы, зажигающие по командам соот¬ 
ветствующих командиров нужные прожек¬ 
те^. Для достижения наибольшей реально¬ 
сти в игре на вероятных границах поимки 
цели первой, второй и третьей линий про¬ 
жекторов-искателей устанавливаются вер¬ 
тикальные ширмы, которые не позволяют 
видеть играющим приближающегося неосве¬ 
щенного противника. Ширмы снимаются по 
указанию руководителя, когда по его ре¬ 
шению, вытекающему из правильной рабо¬ 
ты играющих, цель будет освещена искате- 
.чем. 


В перерывах между налетами ко.манди- 
ры взводов, рот и начальники с)іужб соста¬ 
вляют донесения и направляют их через 
руководителя и его по.мощников в штаб ча¬ 
сти; последний суммирует донесения и со¬ 
ставляет оперативную сводку, передавая ее 
руководителю. 

Игра как правило продолжается 2—3 ча¬ 
са, после чего руководитель, подытожив ма¬ 
териал, производит детальный разбор. 

Приведенная тема игры довольно сложна 
по своему содержанию и организации; она 
приведена как наиболее интересная и пока¬ 
зательная. Безусловно отработке этой те- 
.чы должен предшествовать целый ряд ме¬ 
нее сложных тем, в совокупности подводя¬ 
щих к описанной. Организация же и іиетод 
проведения каждой из них будут отличать¬ 
ся от описанной выше темы лишь в де¬ 
талях. 

На комнатном прожекторном миниатюр- - 
полигоне могут отрабатываться следующие 
темы: 

1. Работа прожекторной роты при обо¬ 
роне об’екта во взаимодействии с ЗА при 
одиночных налетах. 

2. Работа прожекторной роты ори взаи¬ 
модействии с ИА при одиночных налетах. 

3. Те же задачи при групповых и эшело¬ 
нированных налетах. 

4. Работа прожекторной части при взаи¬ 
модействии с ЗА и ИА в различных усло¬ 
виях обстановки. 

5. Световая оборона пункта при звезд¬ 
ных налетах, эшелонированных по време¬ 
ни и по высоте. 

Желательно, чтобы отработка этих тем 
на миниатюр-полигоне шла параллельно их 
отработке на местности сначала без войск, 
но со средствами связи, а затем со всеми 
средствами ЗПР и авиацией. 


НУЖНА ЛИ СИГНАЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА? 


№^МТОІ«І]2В_ 

Сигнальная стрельба в том виде, как она 
предложена Правилами стрельбы изд. 
1932 г, вызывает ряд вопросов, ответа на 
которые нельзя найти ни в Правилах 
стрельбы, ни в об’ясннтельной записке к 
этим Правилам. Более того, попытка раз¬ 
решить остающиеся без ответа гопросы 
приводит к выводам о весьма сомнительной 
целесообразности сигнальной стрельбы бо- 
о(&це. 


Правила стрельбы и об’яснительная за¬ 
писка к ним не дают ответа на такие на¬ 
пример вопросы: 

следует ля вести сигнальную стрельбу при 
условии, что самолеты противника находят¬ 
ся в зоне обстрела; 

сколько ориентиров намечается и на ка¬ 
ком удалении от батареи они должны 
быть; 

как широко можно применять сигналь- 



ную стрельбу в зоне обстрела имеющихся 
систем: 

как командир дивизиона должен решать 
задачу встречи своей ИА с самолетами про¬ 
тивника. 

Отвечая на первый вопрос, можно пред¬ 
положить два основных варианта обста¬ 
новки; 

1) ИА наводится на самолеты противни¬ 
ка, не обстреливаемые другими батареями; 

2) ИА наводится на самолеты противни¬ 

ка, находящиеся под обстрелом других ба¬ 
тарей. 1 

Нам кажется, что не требуется особых 
доказательств, чтобы показать всю неце- 
/■есообразность проведения сигнальной 
стрельбы в условиях первого варианта. 

Разве можно оправдать решение, по ко¬ 
торому самолет противника остается без 
оіневого воздействия ЗА в надежде, что это 
воздействие будет выполнено истребителя¬ 
ми? Ведь нельзя рассматриват'ь сигнальную 
стрельбу как радикальное средство наведе¬ 
ния ИА. Конечно весьма вероятны случаи, 
когда самолеты противника не будут об¬ 
стреляны ЗА, так как последняя занима¬ 
лась сигнальной стрельбой, и не подвергнут¬ 
ся нападению ИА, так как сигнальная 
стрельба не достигла цели. 

Таким образом в условиях первого ва¬ 
рианта может быть только одно решение: 
вести огонь зенитной батареи по самолетам 
противника, а следовательно отказаться от 
сигнальной стрельбы; серия же разрывов по 
са^молетам противника скорее и надежнее 
наведет ИА на цель, чем сигнальная стрель¬ 
ба. В крайнем случае ИА нетрудно напра¬ 
вить на разрывы стреляющих батарей с 
земли. 

Очевидно, что и в условиях второго ва¬ 
рианта разрывы стреляющих батарей будут 
лучшим средством целеуказания, и легче 
опять-таки «подтолкнуть» ИА с земли на 
разрывы стреляюших Старей, чем отрывать 
батарею для сигнальной стрельбы. 

При наличии же в воздухе нескольких 
обстреливаемых целей могут создаться та¬ 
кие условия для ИА, что она в массе раз¬ 
рывов не различит разрыва-сигнала, устано¬ 
вленного Правилами стрельбы. А надо ска¬ 
зать, что сигнал, подаваемый разрывами 
ИА, недостаточно характерен. 

Различие в высоте разрывов вследствие 
оіпибочных установок можно наблюдать и 
при проведении несишальной стрельбы. В 
последнем случае ИА будет введена в заблу¬ 
ждение. 


Ночные условия еще убедительнее говорят 
за отказ от сигнальной стрельбы, так как 
луч прожектора, освещающий самолет про¬ 
тивника, является прекрасным средство.м 
целеуказания, о чем говорит опыт. 

Таким образом мы не находим никаких 
доводов за проведение сигнальной стрель¬ 
бы в условиях, когда самолеты противни¬ 
ка могут быть обстреляны ЗА или освеще¬ 
ны прожекторами. 

Остается использование сигнальной 
стрельбы для наведения в пространстве вне 
зоны дистанционного обстрела; но в том 
случае очевидно и ориентиры встречи дол¬ 
жны намечаться за границей зоны обстрела. 
ИА, получив направление по последним 
двум направляющим разрывам, будет про¬ 
должать движение до ближайшего по пути 
движения ориентира, над которым и будет 
искать противника. Такая постановка во¬ 
проса очевидно потребует: 

1) знания ИА ориентиров на местности; 

2) нанесения «а планшет в масштабе план¬ 
шета ориентиров; 

3) наибольшего удаления ориентиров, не 

превосходящего радиуса планщета (около 
10 км); ^ 

4) централизованного (в масштабе диви¬ 
зиона) назначения ориентиров. 

Назначение ориентиров ца удалении от 
батареи более 10 «км не позволит нанести 
эти ориентиры на планшет, а следователь¬ 
но не позволит осуществить и 'наведение 
ИА. 

Пусть черт. 1 представляет собой план¬ 
шет. Если назначить ориентир в точке А, 
а на планшет нанести его в точке В, т. е. 
нарушить масштаб, то кривая направляю¬ 
щих пев не приведет, как видно, ИА к 
точке А. Кривую направляющих придется 
дважды изогнуть и направить по пути 
ПеДВ. Проведение такой двоякоиэогнутой 
кривой конечно возможно, но не всегда, 
тик как при некоторых вариантах движения 
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ИА и положения ориентиров кривая будет 
иметь слишком большую кривизну и на¬ 
правляющие разрывы могут быть не заме¬ 
чены ИА. 

Выходит, что некоторые возможности 
приведения ИА к какому-либо ориентиру, 
находящемуся вне зоны обстрела, имеются. 
Детализировать этот вопрос автор не счи¬ 
тает необходимым, так как по его мнению 
главное не в приведении ИА к ориентиру, 
а в назначении ориентира встречи, в реше¬ 
нии задачи встречи ИА с са.молетами про¬ 
тивника. 

Предварительно отметим один вопрос, 
который Правила стрельбы опускают, — 
вопрос о том, когда можно, исходя из су¬ 
ществующих систем матчасти и приборов, 
проводить сигнальную стрельбу. Пусть 
черт. 2 изображает плоскую зону обстрела 
(Н = 3 000 м, п = 130 д., орудие 14/15 г.). 
ИА идет по курсам, параллельным направ¬ 
лению АБ. 

Если теперь предположить, что ИА не¬ 
обходимо повернуть направо под углом ме¬ 
нее 90*, то оказывается, что геометриче¬ 
ским местом последних вторых засечек бу¬ 
дет кривая ВГД. Кривая получена соответ¬ 
ствующим построением на планшете’ при 
условии, что могут быть поставлены «по¬ 
зывные» и один «направляющий» разрыв 
под углом к направлению полета в 60*. Ме¬ 
сто направляющего разрыва приходится на 
границе плоской зоны (п = 130 д.). В боль¬ 
шинстве случаев одного «направляющего» 
разрыва безусловно будет недостаточно и 
тогда кривая еще более отойдет в сторону, 
противоположную движению ИА. При по- 
ворюте ИА на 180* прщ условии, что «по¬ 
зывные» будут поставлены на границе пло¬ 
ской зоны, геометрическое, место послед¬ 
них вторых засечек пере.меститься на кри¬ 
вую ВЕЗ. Отсюда ясно, что при полете ИА 
«от батареи» сигнальную стрельбу прово¬ 
дить нельзя. Из черт. 2 видно, что не всегда 
Боз.можна стрельба и при полете «на бата¬ 
рею». С увеличением курса эти возможно¬ 
сти уменьшаются. 

Теперь о решении задачи встречи. Вари¬ 
антов положения самолетов противника и 
ИА может быть бесконечное множество. 
Трудно даже выбрать какой-либо вариант, 
который был бы наиболее характерным, по¬ 
этому попытаемся рассмотреть этот вопрос 
в общем виде. 

Приказание об открытии огня (сигналь¬ 
ной стрельбы) и указание ориентира встре¬ 
чи исходят от командира дивизиона (ст. 175 
Правил стрельбы). Чтобы решить какую- 
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либо задачу, необходимо знать какие-то 
условия для этого решения. Что же может 
знать командир дивизиона для решения за¬ 
дачи встречи ИА с воздушным противни¬ 
ком? Положение своих истребителей ко¬ 
мандир дивизиона может фиксировать, 
пользуясь УЗА и планшетом; с последнего 
можно получить и скорость ИА. Но для ре¬ 
шения задачи встречи ИА с воздушным про¬ 
тивником будет недостаточно текущего по¬ 
ложения ИА и скорости, достаточных для 
решения задачи встречи снаряда с целью. 
Необходимо по крайней мере знать: 

исходное положение истребителей, отку¬ 
да необходимо вести работу для нахожде¬ 
ния точки встреші; 

путь движения ИА к точке встречи. 

Настоящее положение ИА естественно не 
может быть взято з.л исходное, так как 
пока будет решена задача встречи и по¬ 
ставлены «позывные», до постановки кото¬ 
рых ни командир дивизиона, ни командир 
стреляющей батареи не могут управлять 
движением ИА, взаимное положение ИА и 
воздушного противника может резко изме¬ 
ниться. 

Может быть можно будет взять за исход¬ 
ное положение точку «позывных»; но как 
определит эту точку командир дивизжжа, 
когда она, как известно, опредеАіется на 
стреляющей батарее? Чтобы определить 
точку «позывных», ко.мандиру дивизиона 
надо будет учесть время полета снаряда, 
работное время батареи, наблюдательное 
время батареи, время на передачу и прием 
приказания об открытии сигнальной стрель¬ 
бы, время на решение задачи встречи. 

По самым скро.мным подсчетам на все это 
уйдет минимум Щ— 1Ѵ^ минуты. Доста¬ 
точно солидное упредительное времяі Но 



как командир дивизиона учтет за это вре¬ 
мя поведение своих истребителей, полетом 
коих он не управляет и которые (нстреби- 
геш) могут следовательно изменить напра¬ 
вление полета по собственному усмотре¬ 
нию? Ведь за 1Ѵ^ минуты истребитеш со 
скоростью 70 м/сек. пройдут 6 300 м. Та¬ 
ким образом точка «позывных» не «ѵожет 
быть исходным положением ИА для реше¬ 
ния задачи встречи ко.мандиром дивизиона. 
А ведь только она и могла быть исходной 
точкой, так как от нее начинается упра¬ 
вление полетом ИА при помощи разрывов. 
Не имея воз.можности определить точку 
«позывных», командир дивизиона не может 
определить н путь ИА, так как он начи¬ 
нается от этой точки. Кроме того путь ИА 
определяется кривой направляющих, прово¬ 
димой на-глаз, а отсюда — большое разно¬ 
образие этих кривых, так как командиру 
дивизиона пришлось бы гадать, если бы даже 
он мог точку «позывных» взять за исход¬ 
ную. 

Еще более скудные сведения командир ди¬ 
визиона будет иметь о само.петах противни¬ 
ка. В самом деле, какие может иметь све¬ 
дения командир дивизиона о воздушном 
противнике, находящемся вне зоны (Стре¬ 
ла? Высота и скорость полета, определен¬ 
ные на-глаз постами ВНОС, весьма гада¬ 
тельное направление полета и соверщенное 
отсутствие исходной точки, от которой 
можно было бы вести расчеты по решению 
задачи встречи. Исходная точка не может 
быть определена, так как самолеты против¬ 
ника к моменту решения задачи встречи 
будут невидимы. 

Попробуем подсчитать, где могут нахо¬ 
диться самолеты противника. Допустим, что 
направление полета ИА совпадает с направ¬ 
лением на ориентир встречи, «позывные»— 
на границе зоны дистанционного обстрела, 
ориентир встречи — в 3 км от границы 
зоны. Тогда до встречи ИА с противником 
потребуется времени: 

на полет ИА 4,5 км (до «позывных» — 
1,5 км и до ориентира — 3 км) со скоро¬ 
стью 70 *і/сек. — около 1 минуты, 
на полет снаряда — около 20 секунд, 
на работное время — около 18 секунд, 
на наблюдательное время — около 10 се¬ 
кунд. 


на поимку ИА приборами и орудиями — 
около 10 секунд, 

на распоряжение об открытии сигнальной 
стрельбы — 5 секунд, 

на решение задачи встречи — около 
15 секунд. 

Итого 138 секунд. 

За это время самолеты противника, иду¬ 
щие со скоростью 50 м/сек., будут в 
138X 50 = 7 км от ориентира встречи, а 
от Старей — в 7 -1-8 = 15 км, т. е. на 
удалении, когда приборы обычно еще не на¬ 
чинают работать. От КПД это расстояние 
будет еще больше. Если бы даже можно 
было осуществить наблюдение за противни¬ 
ком на таком удалении, то линейное упре¬ 
ждение в 7 км говорит само за себя. Невоз¬ 
можно себе представить, чтобы самолеты 
противника при подходе к цели своего по¬ 
лета выдерживали на протяжении 7 км пря¬ 
молинейный путь. Оперировать при реше¬ 
нии задачи встречи ИА с противником ли¬ 
нейным упреждением в 7 км при современ¬ 
ных требошниях к характеру- полета не¬ 
лепо. 

Итак для решения задачи встречи ИА с 
воздушным противником вне зоны дистан¬ 
ционного обстрела даны условия, при ко¬ 
торых решение задачи невозможно. 

В итоге напрашиваются следующие вы¬ 
воды: 

1. Способ сигнальной стрельбы в том ви¬ 
де, как он предложен Правилами стрельбы 
изд. 1932 г., не может быть применен в бое¬ 
вых условиях, так как совершенно не раз¬ 
решен основной вопрос — решение задачи 
встречи ИА с воздушным противником. 

2. Проведение сигнальной стрельбы в 
условиях, когда противник может быть об¬ 
стрелян ЗА, не оправдывается никакими со¬ 
ображениями; лучшим решением в данных 
условиях будет обстрел самолета противни¬ 
ка. 

3. Наведение ИА на самолеты противни¬ 
ка, когда последние находятся вне зоны ди¬ 
станционного обстрела, не представляется 
возможным, так как решающий задачу 
встречи будет располагать совершенно не¬ 
достаточными сведениями для нахождения 
точки встречи. 


ОТ РЕДАКЦИИ 

Статья т. Елатоицева имеет большой практический интерес. Не¬ 
смотря на широкое развитие средств радиосвязи, сигнальная стрельба 
ЗА еще не потеряла своего значения как дублирующее средство связи 
с ИА. Мы ждем откликов на статью и практических предложений по 
улучшению способов стрельбы. 



ПРОЕКЦИОННЫЕ ВЫСОТЫ НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ 

ууиоаодмтиль 


ПУАЗО № 1 дает поправку угломера на 
ход цели только в горизонтальной плоско¬ 
сти Орудия 14/15 и 15/28 гг. име¬ 

ют, как известно, панораму с наклонным 
столом угломера. Последнее обстоятельство 
требует трансформации в поправку 

ѵтло.мера для наклонного стола Д?^. Ве¬ 
личины др^, и Др^ связаны такой мате¬ 
матической зависимостью: 

5іп Д3„ — 5ІП ДЗ^ Со5 Е . 

Н ГВ 

Необходим следовательно угол места 
(Е^) настоящей точки (Ц^). Последний не 

может быть получен на ПУАЗО 1, что 
очевидно об’ясняется нежеланием ус.юж- 
нять конструкцию прибора. Вместо при¬ 
бор Аіеханически передает горизонтальную 
дальность настоящей точки на учре¬ 

дительный сектор, где и трансформи¬ 
руется в др^і Замена Е^ на приводит 

к следующей математической зависимо¬ 
сти: 

Дгв 

8[п 4?„=3т 

В 1 К>следее.м выражении уже фигурирует 
высота (Н), которая и требует расчета 
стольких упредительных секторов, сколько 
высот можно установить на высотной стой¬ 
ке прибора. Так как цена делений стойюі 
равна 25 м, то для диапазона высот от 800 
до 5 000 м потребуется: 4X 43 = 172 сек¬ 
тора, что конечно практически неприемле- 
.'Ю. ^ли даже сектора рассчитать для высот 
3 пределах гЬ 100 м, то и в этом случае 
потребуется для того же диапазона высот 
21 упредительный сектор, что также нельзя 
признать практически удобным. Желание 
сократить количества упредительных сек¬ 
торов и привело к тому, что упредительные 
сектора рассчитываются только для 3 про- 
екциотых высот — 1 000, 2 000 и 3 000 м. 
Наличие только 3 проекционных высот, 
устанавливаемых на стойке, нарушает мас¬ 
штаб прибора (200 м в 1 см) при высотах, 
отличных от проекционных, и поэтому тре¬ 
бует построения высотного графика в пе¬ 
ременном масштабе. На каждую проекцион¬ 
ную высоту (Н|^ ) рассчитан график для 


такого диапазона высот: = 1 000 — 

от 800 м до 2 000 м; Н^^р = 2 000 — от 
1 500 до 3 000 м и Н^р = 3 000 — от 2 500 

до 5 000 м (орудие 14/15 гг.). Такое рас¬ 
пределение высот на графиках требует при 
стрельбе назначения Н^^р в зависимости от 

высоты полета цели (Н таким образом: 


от 800 ло 1 8^:0 м. I 000 м 

от 1 825 до 2 800 м. 2 000 м 

от 2 825 м и более. 3 000 м 


Об’ясняется такое распределение высот 
следующими соображениями. Пусть высота 
полета — 2 800 м, тогда 2 000 м. 

Если при стрельбе будут по.іучены недоле¬ 
ты, превышающие нормальный интерва.і’ раз¬ 
рыва, то увеличение высоты до 3 000 м не 
потребует перехода на новую Н ^^р так как 

на графике для Н|^р=2 000 м имеется вы¬ 
сота 1 000 м. Возьмем другой случай. Вы¬ 
сота полета—1 825 м, тогда Н|ф=2 000м. 

Получение перелетов и отход на высочу 
1 625 м опять-таки не потребует перехода 
на новую Ндр, 

Таким образом создается на высотных 
графиках запас высот на случай ввода кор¬ 
ректурных поправок: 200 м — у верхней 
границы высот и 300 .м — у нижней грани¬ 
цы. Запас высот можно конечно переставить 
местами и тогда получится следующее 
определение высот: 


от 800 до 1700 м. 1000 м 

от 1725 до 2700 м . 2(00 м 

от 2 725, и более. 3 000 м 


Запас высот необходим, чтобы избежать 
при вводе корректурных поправок перехода 
на новую Н|^р, что требует: 

установки новой Н^^р на стойке; 

установки новой Н^рНа другом высотном 
графике, отвечающем новой Н^^р; 

выжидания, пока курсовая каретка ляжет 
на новый курс в связи с изменением высо¬ 
ты стойки; 

установки новой скорости, так как при 
наличии переменного масштаба прибор дает 
не действительную, а фиктивную скорость 
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(за исключением, случая, когда 
разі^ при различных но при рав¬ 

ных действительных скоростях полета цели. 

Все перечисленное требует довольно зна¬ 
чительного времени, которое во много раз 
сократится при наличии эапа^ высот, ко¬ 
гда при вводе корректурных поправок в вы¬ 
соту потребуется установить новую высоту 
только на высотном графике. 

Масштабы высот полета для построения 
высотного графика находятся следующим 
образом; 

”п-« 200 ' 


откуда 


н, 

пі„=200*-г^ 
п п 


пр 


(|ведем подсчитанные по последней фор 
муле масштабы в таблицу: 


Н„«=1000 м 
пр 

Н„„ = 2000 м - 
пр 

П1„ 

т„ 

п п 

а п 

800—160 м в 1 см 

1 600 — 160 м в 1 см 

1 000—200 тоже 

1 80і) —180 1 О ж е 

1200—240 „ • 

2000-200 

1400—280 ^ 

2 200-220 

1 600-320 

24(0-240 

1800 - 360 

2600 -260 „ 

2000-400 

2800-280 


3000-300 


3000 м 

пр 



2600-173 Ѵв м в 1 см 

2 ЯОО—186 V* т о ж е 

3 000—,.00 

3200 213 і/з « 

3400-226 2/5 „ 
36(Ю-2'0 „ 

3800-253 > 'з 


4 000-266 «/в м в 1 с.« 
4 2- 0—280 тоже 
4400—293 >,5 
4600-306 *5 
4 800-320 ■ „ 

5000-333'/, 


Из таблиц видно, что в 71 % случаев мы 
стреляем при масштабах мельче 200 м в 
1 см. Такое явление надо признать совер¬ 
шенно ненормальны.ч, особенно принимая 
во внимание, что основной недостаток 
ПУАЗО № 1 заключается в трудности счи- 
тЬівания данных, что безусловно усугубля¬ 
ется мелкими масштабами. Есть основания 
утверждать, ^ что большинство ошибок при 
работе на приборе происходит от непра¬ 
вильного считывания установок орудия и 
трубки. Более крупные масштабы высотно¬ 


го графика 8 значительной мере облегчают 
считывание и следовательно уточняют рабо¬ 
ту прибора. 

Кроме того более крупные масштабы са¬ 
ми по себе сделают прибор более точным. 

Укрупнить масштабы прибора можно иэ- 
менением проекционных высот. 1 000, 2 000 
и 3 000 м взяты очевидно только потому, 
что они представляют собой круглые, легко 
запоминаемые цифры. Но такой аргумент 
не является достаточным для выбора 

Нам кажется, что основанием для выборе 
Нпр должно служить стремление получить 

масштабы или не мельче 200 м в 1 см или 
в крайнем случае иметь большинство высот 
с масштабом не мельче 200 м в 1 см. По¬ 
пытаемся решить эту задачу. 

Радиальная ширина высотного графика 
равна 44 см. Шкала высот занимает око-ло 
2 см. Расстояние от центра прибора до 
внутреннего среза графика — около 2 см. 
Таким образом максимальный радиус при¬ 
бора, могущий быть использованным для 
построения графика, равен 44 см, что в 
масштабе 200 м в 1 см дает == 8 800 м. 

Прибор же может дать наибольшую Д^. = 

= 9 500 м. Оставив 1,5 км на поимку цели 
и нахождение упрежденной точки, будем 
иметь рабочий радиус, равный 8 000, что в 
масштабе 200 м в 1 см составит 40 см. Ору¬ 
дия 14/15 гг. на Н=800 м имеют Д|.піах = 

= 5 300 м. Чтобы теперь найти масштаб 
для Н = 800 м, необходимо 5 300 м разде¬ 
лить на 40 см. Получаем: 

5 300:40 = 132,5 м. 

Первая проекционная высота найдется та¬ 
ким образом (при условии, что масштаб 
Нп равен 200 м в 1 см): 

801 , 132,5 

Н " 200 ’ 
пр 

200 

откуда П^р=800 |з25 

или, округляя, — 1 200 м. Если теперь за¬ 
даться условием, чтобы не иметь масштаб 
мельче 200 м в 1 см, то первый график 
п[>идется очевидно ограничить диапазоно.ч 
от 800 до 1 200 м и стрелять, назначая 
Н^р=1 200 м, только при высотах полета 

цели 800 и 1 000 м, так как необходимо 
иметь запас высот в 200 м на случай ввода 
корректурных поправок. Но тогда оедую- 
щую необходимо будет назначать при 

высотах по.іета, начиная с 1 025 м и болев, 
а график следующей Н^^р, прини.мая во ви»- 
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нашіе запас в 200 м в якныііую сторону, 
начинать строить опять с 800 м. Получает¬ 
ся заколдованный круг. Поэтому от усло¬ 
вия иметь масштабы не мельче 200 м в 1 см 
придется отказаться и первый «рафик для 
1 200 м построить для высот от 800 

до 1 600 м, назначая = 1 200 при вы¬ 
сотах полета от 800 до 1 400 м с запасом 
в 200 м. 

Следующую Н^р необходимо будет назна¬ 
чать при высотах полета, начиная с 1 425 м, 
а график строить с 1 ^00 м. На Н=1 200 м 
Д|.тах = 5 300; следовательно масштаб по¬ 
лучится опять 132,5 м в 1 см. Вторую 
проекционную высоту получим по ранее 
приведенной формуле: 

Нпр= 1 200-5^=1 811м. 

или, округляя, — 1 800 м. 

График для Н|^р = 1 800 м следует стро¬ 
ить от 1 200 до 2 200 м. Подобным же пу¬ 
тем, принимая во внимание запас высот р 
200 м в большую и меньшую сторону, «цй- 
дем отдельные проекционные высоты я ре¬ 
зультат сведем в таблицу: 


И-п 

(ір 

График строит- 

ся для высот 

назначает- 

пр 

ся при высотах 
полета . 

1200 

800—1 его 

800-1400 

1800 

1200 - 2 200 

1425 -2 000 

2Ь00 

1 800-3 200 

2025-3000 

4500 

2 800—5000 

3025- 5000 


Масштабы будут следующие: 

Н„ =1200 и 
пр 

!00 -133 Ѵз и в 1 см I I 400-233 и в 1 см 
1СЧЮ — 166 */з м в 1 см I 1600—266 м в 1 см 
1200-Л0 м в 1 см I 

Н„„=1 800 м 
пр 

1:00-133 Ѵз и в 1 см 1 800-200 м в 1 см 

I 400—155 о/, м в I см 20* о— 222 >/• м в 1 см 

1 600—177 Ѵ< м в 1 см 2 2С0—244 см 

Н„„=2800 и 
пр - 

1800-130«/т м в 1 см 2 800-2Сам в 1 см 
2000—144 •, м в 1 см 3000-2М Ѵт и в 1 см 

2200—159 >/. м в 1 см 3 200—228 */. м в 1 см 

2400-173 8, м в I см 

2 600-187 8/, м в I см 

Н„р=4 500 м 

2 8С0- 124 Ѵ« м в 1 см 4 0(0-177 % и в 1 см 

3 обе—133 '/. м в 1 гм 4 260—186 8/, м в I см 

3 20 —142 8/> м в 1 см 4 СО—195 % м в 1 см 

34(0—151 1/9 м в 1 см 4 СОС—204 % м в I сы 

3 ССС- 1Г0 м е 1 сн 4 80і -213 Ч,ыь\ см 

3 : СС— 168 >/;, и в 1 см 5 ОСО— 222 Ѵз » > I см 


Таким о(^эом в 71 % случаев стрельба 
будет вестись при масшта<1ах 200 м в 1 с.ч 
и крупнее, в то время как при существую¬ 
щих графиках получается обратная карти¬ 
на. Более выгодное распределение масшта- 
,бов можно было бы получить при большем 
радиусе планшета прибора. Уменьшить же 
запас в 1,5 км, оставленный на поимку це¬ 
ли и первое совмещение, нельзя, так как 
его (запас) и так надо признать жестким. 
К тому же при масштабах мельче 200 и 
в 1 см этот запас уменьшается. 

Отказ от корректуры дальности измене¬ 
нием высоты даст возможность построить 
график в масштабе не мельче 200 м в 1 си, 
так как тогда не потребуется иметь запаса 
высот в 200 Л. Так если ограничить пре¬ 
дельную высоту для орудия 14/15 гг. 
4 200 м, как это принято в таблицах 
1932 г., то получаются следующие проек¬ 
ционные высоты: 1 200, 1 700, 2 600, и 
4 200 лі. -Масштаб для этих высот — 200 м 
в 1 см, и они являются верхним пределом 
графиков. 

Могут не понравиться масштабы, но в за¬ 
водском изготовлении они не должны вы¬ 
звать затруднений, как не вызывали до сих 
лор затруднений масштабы при построении 
графика для Н^р = 3 000 м. 

Увеличение зоны дистанции обстрела 
(орудия 15/28 гг.) несколько ухудшит со¬ 
отношение масштабов крупнее и мельче 
200 м в 1 см. 

Теперь несколько слов о скоростях, по¬ 
лучаемых на ПУАЗО № 1 ори стрельбе 
прямой наводкой с наклонным столом угло¬ 
мера (графики переменного масштаба), ибо 
до последнего времени наблібдались случаи 
неграмотного Назначения входной скорости. 
Известно, что, положим, при = 2 600 и 

следовательно Н„р_2 000 ми при Ѵ = 
= 50 м/сек. на приборе получится ско¬ 
рость: 

2(Х)С V' „ 

_пр_ 

2600 ~ 50 



И ВОТ некоторые стреляющие, имеющие 
опыт в определении скорости полета цели 
на-глаз, а чаще всего знающие скорость 
самолетов, обслуживающих стрельбы, сна¬ 
чала недоумевают, а затем решают, что 
прибор врет, и назначают скорость, отлич¬ 
ную от приборной, и конечно делают ошиб- 
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ку со всеми вытекающими отсюда послед¬ 
ствиями. 

Известны также неверные толкования о. 
назначении скорости при переходе с одной 
^пр другую. Допустим, что стрельба на- 

^ чалась при = 1 800 м и 1 000 м. 

На приборе получена Ѵ^^р = 25 м/сек. При 
назначении Н^ = 2 200 м (стрельба с опре¬ 
делением высоты на-глаз, большие недоле¬ 
ты) потребуется пеі>ейти на Н^р = 2 000 м 

и ввести в пі')нбор новую скорость. Прежде 
всего надо найти истинную скорость (V) 
полета цели либо для Н^^=1 800 м, либо 

для Н^ = 3 200 м. либо дл^ какой угодно 
Н„ при 1 000 м. 

Для = 1 800 м V найдется: 


Ѵ = 


1 800 ‘ 25 

“'ІООб' ^45 м/сек. 


Для = 2 200 м V найдется : 


V--. 


2 200 • :5 _ 
1000 


м/сек. 


Зная истинную скорость на любой высоте, 
легко найти V для Н =2 000 м: 

пр пр 

4000 . 45 _ , 

'пр= 1100“=“ 


Или для 2 200 м: 

2000 . , 
^пр=“2200“=“ 

т. е. при переходе с одной Н^р на другую 

необходимо скорость, полученную при пер¬ 
вой Н^р, увеличить (уменьшить) во столь¬ 
ко -раз, ІЮ сколько вторая Н^р больше 

(меньше) первой. Это правило понятно так¬ 
же из того, что при переходе например с 

Н =1 000 м на Н„^=2 000 .м верти- 
пр пр ^ 

кальный построитель прибора построит 

треугольник со сторонами, в 2 раза (к)ль- 

шими, а следовательно и проекция пути за 

наблюдательное время получится в 2 раза 

большей. 

Наконец о пользе проекционных высот. 
Наличие проекционных высот при коррек¬ 
туре дальности изменением высоты выгодно 
в том отношении, что не приходится изме¬ 
нять высоту стойки и следовательно нару¬ 
шать движение курсовой каретки. Наблю¬ 
дения говорят, что при изменении высоты 
стойки курсовая каретка выходит из «рав¬ 
новесия» по крайней мере на 3 секунд. 
Последнее обстоятельство наводит на мысль, 
что и при стрельбе непрямой наврдкой с 
ПУАЗО № 1 полезно применять графики 
переменного масштаба. 


От редакции 

Статья т. Руководителя полезна, она освещает наиболее трудно 
усваиваемые вопросы использования ПУАЗО № 1. 

Статью следует считать полезной также и потому, что она явится 
предвестником для перехода ПУАЗО № 1 с 3 на 4 проекционные 
высоты. 

Вопрос перехода на 4 проекционных высоты уже решен, хотя и не 
вполне так, как это предлагает т. Руководитель. Проекционные вы> 
соты попрежнему оставлены в круглых тысячах метров, но распре¬ 
деление полетных высот у каждой проекционной высоты будет изме¬ 
нено с учетом уменьшения разницы в масштабах. 

Такое решение выгодно как в отношении лучшей запоминаемости 
и более легкого ориентирования при переходе с одной проекционной 
высоты на другую, так и в отношении производственной возможности 
использования прежних графиков при новом ч^^ртеже секторов. 

_ Ы—— 


УЧЕТ ИНТЕРВАЛОВ РАЗРЫВОВ 


Прим€ня€,мы€ ДЛЯ стрельбы ЗА таблицы 
образца 1932 г. (высотные линейки коман¬ 
дирского планшета и графики ПУАЗО № 1) 
определяют установки діктанционной труб¬ 
ки шрапнели для упрежденной точки без 


учета нужного интервала разрыва, т. е. рас¬ 
четная точка разрыва снаряда совпадает с 
упрежденной точкой положения цели. Та¬ 
ким образом даже при точном совпадении 
расчетной упрежденной точки с фактиче- 



ским положением цели к .моменту разрыва 
снаряда теоретически, имея в виду закон 
рассеивания разрывов, невозможно получить 
необходимое при дистанционной стрельбе 
преобладание недолетных разрывов. 

В ч^елях соблюдения этого необходимого 
условия успешности дистанционной стрель¬ 
бы Прави.іа стрельбы (1932 г.) рекоменду¬ 
ют производить округление входной высоты 
в меньшую сторону. 

Однако, как же быть в том случае, если 
показания прибора б.’мзки к фактической 
высоте цели и округления высоты не тре¬ 
буется? Ответ один: применять корректуру. 

Но заче.м же вводить корректурную по¬ 
правку в дальности, разрыва, если можно 
расчетную среднюю точку разрыва без кор¬ 
ректуры взять с учетом необходимого ин¬ 
тервала разрыва, а благодаря этому учету 
стреляющий командир и «Старея освободят¬ 
ся от «излишней нагрузки» по корректуре 
дистані^и? Кстати сказать, корректура ди¬ 
станции является наиболее трудной, в осо¬ 
бенности при стрельбе на больших высотах, 
при трудности и ненадежности наблюдений 
с НП батареи. 

В нолевой артиллерии при дистанцион¬ 
ной стрельбе производится сначала при¬ 
стрелка возвышения на низких разрывах 
для дальнейшего перехода на поражение с 
иеньшего прицела полученной вилки -при 
установке тру^и повышенной (укорочен¬ 
ной) для получения наивыгоднейшей высоты 
(а значит и интервала разрыва). В условиях 
зенитной стрельбы- при невозможности при- 
стреями и при расчете на получение пора¬ 
жения цели первыми же выстрелами безу- 
сювно необходимо при каждом выстреле 
учитывать интервал разрыва, хотя бы сред¬ 
ний для разных высот и дистанций. 

Учет интервала разрыва мы предлагаем 
производить путем уменьшения величины 
расчетной установки трубки на 2 — 4 де¬ 
ления. 

Наши предложения .можно осуществить: 
яр* тг/бмнчиот способе стрельбы — путем 
соответствующего уменьщения величины 
табличных установок трубки для расчетных 
упрежденных точек; при графическом спо¬ 
собе стрельбы с планшетом 1927/28 г. — 
путем обозначения соответствующих шкал 
установки трубки цифрами, у.меныиеннымн 
на величину поправки (черт. I). 


Черт. 1. 


/етамофии трубил 


•О ; 10 шиа/ю торт. 

4І 1 і 1 іііп иішіі іііі ошсотм. лииоОшл 

I М ' ; шийлш € уятоть - 

$ і-і I м I И I 1 ^ 1111 і»і ьимоО иаіписы» 

^ I /еялтиооои.тр/бнш' 
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Вышеприведенные схе.мы показывают, как 
примерно мыслится осуществление из.мене- 
ния шкал высотных линеек ко.мандирского 
планшета. Стрелками «а» и «б» обозначены 
условные расчетные упрежденные точки; 
и.м соответствуют трубки 60 и 68 с уче¬ 
том интервала разрыва (взятого в 2 деле¬ 
ния установки трубки). Для получения раз¬ 
рыва в упрежденной точке по шкале «Б» 
без учета интервала разрыва соответству¬ 
ют установки трубки 62 и 70. 

Учет интервала разрыва на балистиче- 
ских графиках ПУАЗО № 1 производится 
таким образом. Иэотрубочные кривые со¬ 
ответствующих установок трубки зану.меро- 
вываются подобно шкалам высотных линеек 
командирского планшета цифрами, изменен¬ 
ными на величину поправки на интервал 
разрыва, так, как показано на черт. 2. 


Черт. 2. 
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1. Траекторий. 2. Участок нормального графи¬ 
ка. ^ Участок-графика с измененными надпи¬ 
сями нзотрубочных кривых (стрелки внизу). 
Изотрубочные ирнвыс. 


Учет интервала разрыва путем уменьше¬ 
ния величины установки трубки может про¬ 
изводиться изменением считываемых уста¬ 
новок (из таблиц и с графиков), приборны¬ 
ми расчетами, но это создает лишнюю ра¬ 
боту при считке, что нежелательно. 

Учет поправок на интервал разрыва не¬ 
посредственно таблицами или графиками 
позволит «очистить» корректуру стрельбы 
от одной из неучитываемых балистиуеских 
данных, безусловно усложняющих стрель¬ 
бу; кроме того уменьшение установки труб¬ 
ки вызовет относительное повышение раз¬ 
рывов над плоскостью места цели, что как 
раз и требуется Правилами стрельбы. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ВОЙСКОВОЙ ЗА 


у 


ік^стрмьдо^ 

Оборудование позиций ЗА производится 
частями разнообразно. Существующие нор¬ 
мы работ в значительной мере устарели и 
зачастую просто неверны. 

С другой стороны установленные ранее 
схемы расположения приборов и личного 
состава на позициях не удовлетворяют со¬ 
временному техническо.му оснащению ча¬ 
стей и поэтому не применяются на практи¬ 
ке. 

Исходя из нашего опыта, мы предлагаем 
следующие расположение и оборудование 
позиции ЗА. 

Расположение ОП и КПБ 

Приводимая на черт. 1 схема боевого рас¬ 
положения батареи в условиях работы с 
ПУАЗО № 1, как видит читатель, суще¬ 
ственно отличается от известных ему схем. 

Дальномер, как дающий при ПУАЗО Лі 1 



Черт. I. 

Расположение ОП и КПБ зенитной батареи, 
вооруженной ПУАЗО № 1. 


только высоту, отнесен от него на 50 — 
60 м; высота передается телефоном, а в 
случае порчи последнего — семафсфом. Ко¬ 
мандир огневого взвода распо.лагается в цен¬ 
тре позиций орудий с расчетом наблюдения 
работы всех орудий. Командир батареи 
имеет с одной стороны ПУАЗО, а с дру¬ 
гой — планшет с УЗА на случай вы.хода из 
строя ПУАЗО и необходимости перейти на 
работу с планшетом. В одной ячейке с ко¬ 
мандиром батареи находится дежурный раз¬ 
ведчик. Сзади этой ячейки в 5 м располо¬ 
жена связь с НП; ровик связи не имеет 
бруствера со стороны ячейки командира ба¬ 
тареи, для того чтцбы во время боя видеть 
последнего, сидя на ступеньке. Ровик общей 
связи вырыт в 8—10 м сзади ровика ко¬ 
мандира взвода управления. Радиостанция 
расположена в 40—50 м от ячейки коман¬ 
дира батареи. Распо.чожение ячеек должно 
предвидеть возможность соединения ходами 
сообщений командира батареи с приборами 
и со связью. Примерное взаимное располо¬ 
жение и боевое расстояние указаны в 
схеме. 

Пути подвоза орудия и прибора, а также 
боевого питания батареи в большинстве 
''случаев замаскировать затруднительно, а 
иногда невозможно; поэтому считаем необ¬ 
ходимым иметь через позицию батареи путь 
(естественную малоезжую дорогу или про¬ 
деланную в результате работы батареи), ко¬ 
торый не оканчивается тупиком на позиции, 
а имеет в целях маскировки продолжение 
или до другой дороги или до укрытия (лес, 
кустарник, овраг, селение и пр.). При этом 
надо избегать или уничтожать ориентиры 
на местности, которые могут облегчить про¬ 
тивнику отыскание батареи. 

Командиры, принимая решение по обору¬ 
дованию позиции, должны руководствовать¬ 
ся гибким планом постепенного развития 
позиции в зависимости от обстановки. По¬ 
следняя включает в себя тактическую зада¬ 
чу (марш, наступление, оборона), наличие 
времени для подготовки позиции, "йбличе- 
ство людей, обеспеченность инструментом 
(особенно лопатами), грунт, физическое и 
моральное состояние бойцов, время года, 
суток, средства, коими может воздейство¬ 
вать противник, и т. д. 

Рассмотрим примерные варианты обору¬ 
дования главнейших элементов позиции — 


Р 
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<Іагарейного командирского пункта (КПБ) 
я огневой позиции (ОП) — при условии, 
когда они выполняются собственными сила¬ 
ми батарей (без приданных сапер). 

Оіоруіюпиив КП батареи 

Оборудование. КП нормально будет вы¬ 
полняться оставшимися от расхода (высыл¬ 


ки НП, связи и т. п.) людьмі^взвода упра¬ 
вления и приборного отделения, которых на¬ 
берется до 30-—35 человек. 

С этим числом людей при ограничении 
времени до 2 часов можно отрыть и, ис¬ 
пользуя масксети, замаскировать почти все 
ячейки КПБ (черт. 2), размеры которых 
следующие: 


Наименование ячеек 

Диаметр 

или ши¬ 
рина 

Длина 

Глубина 

Об*ем 

выемки 

Количество рабо¬ 
чих часов на от¬ 
рывку бо.іьшой и 
малой лопатами 

1 

Примечание 

/ 

КОВ. 

1.0 " 


1.1 

0,8 1 

1/1,5 (м іл. л.) 

1 

1. Расчет везде 

КБ и КЬУ . 

1.8 

— 

1.1 

2,7 

3,55,5 

принят на сред* 

УЗА . 

1.8 

— 

0,8 

2.0 

2,5/4,0 

ний грунт. 

ПУАЗО. 

2.6 

— 

0,6 

2,7 

3.5/5,5 

2. Малых лопат 

Планшет и разведчик . 

2.2 

— 

М 

3.5 1 

5/7 

50%. Больших— 

Дальномер . 

3.2 

— 

0.9 

5,5+3 ! 

7,5/ 1+4/6 

20% от наличия 





(ровик) 

(ровик) 

людей. 

Ровик связи НП .... 

1,4 

2 

1.1 

3 

4/6 


< , общей связи . . 

1.4 

2.5 

1,1 

3.7 

N 5/7,5 

Глубина пока¬ 

• зап. номеров • . 

1.4 

5,6 

1.1 

6 

8 12 

зана до ступеньки 

« радиостанции . . 

1.8 

! 2,2 

1.1 

3 

4/6 

для сидения. 

. отхожего места 

1.4 

1 

2.5 

1 

1.1 

3 

1 

4/6 




Черт. 2. 

Плав КПБ после 2 часов самоокапывания 
•еантной батареи. 


Если по обстановке батарея не имеет 
2 часа времени на саперное оборудование, 
из приведенного перечня следует снять то, 
что менее отразится на боевой работе, так 
например ячейку командира взводѣ управле¬ 
ния не отрывать, так как он в этом случае 
может временно помещаться в одной из 
ячеек связи; при стрельбе с ПУАЗО план¬ 
шет можно не разворачивать и значит не 
отрывать ему ячейку; при выходе же из 
строя ПУАЗО планшет развернуть в его 
ячейке или ячейке командира Старей. Все 
это дает возможность и за один час со¬ 
здать для приборов и личного состава КПБ 
условия для спокойной работы под огнем 
противника. 

Во всех случаях, особенно при жестком 
ограничении времени (действия ЗА в насту¬ 
плении), от искусства командира зависит 
использование местных предметов: ямы, во¬ 
ронки от снарядов, канавы, кустарника и 
пр., чем могут быть сильны защитные свой¬ 
ства позиции. 

Дальнейшее усовершенствование позиции, 
зависящее главным образом от времени (от 
2 часов и больше), должно обеспечивать не¬ 
обходимые сообщения. Таковыми будут хо¬ 
ды сообщений между ячейкой КБ и ячей¬ 
ками приборов и связи. Раз.мер их: глуби¬ 
на — 11 м (длина большой лопаты), шири¬ 
на по дну — 0,6—0,7 м. Метр длины тако- 
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по хода отрывается большой лопатой за 
1 час. О^ее количество необходимых хо¬ 
дов на іІШБ — около 30—35 м. 

В ячейках делаются ступеньки для входа. 
Уширять и удлинять их для отдыха команд 
нецелесообразно, так как от этого пони¬ 
жается защитная способность их от оскол¬ 
ков. Естественное же стремление предоста¬ 
вить отдых людям требует отрывки рядом 
с ячейками ровиков и в них ступенеа< 
(черт. 3) или усгройства ступенек в меж- 
ячейковых ходах сообщений. 

Для укрытия от осколков, СОВ, пуль, не¬ 
погоды при наличии вблизи подходящего ма¬ 
териала ровики (связные, дальномерный, ра¬ 
диостанции, орудийною расчета) перекрыва¬ 
ются накатником и даже кольями с присып¬ 
кой сверху земли на 0,3—0,4 м. Получа¬ 
ются своего рода легкие убежища. 

В этот же период (от 3 часов и больше) 
уместно разрешить вопрос санитарного со¬ 
стояния позиции, отрыв отхожий ровик, и 
дать соответствующее укрытие запасным 
номерам. 

После отрьівки ячеек на К'ПБ часть лю¬ 
дей будет переброшена в помощь огневому 



Черт. 3. 

План КПБ после 6 часов самоокапывания 
зенитной батареи. 


взводу на запасную позицию, организацию 
наземной обороны, водоснабжение и лр., 
почему и в развитии инженерного оборудо¬ 
вания КПБ получится некоторое замедле¬ 
ние темпа, что и наблюдаем, срамивая схе¬ 
му за 2 и за 6 часов (черт. 3). 

Маскировка как постоянная неот’емлемая 
часть всякой работы в боевой обстановке 
выполняется непрерывно. Для этого исполь¬ 
зуют индивидуальные сетки для ячеек и сети 
№ 4 для ходов сообщения и ровиков, на¬ 
брасывая сверх них подручный .материал. 
Брустверы построек как правило не следу¬ 
ет разравнивать с большой тщательностью, 
так как это зачастую портит маскировку и 
отрывает время. Подведение насыпей под 
фон местности достигается набрасыванием 
лопатами пятнами окрестного грунта с ра¬ 
стительностью и кроме того наброской ма¬ 
скировочного материала на сетки. Учет и 
использование фона местности могут ока¬ 
зать ценную помощь в маскировке (темная, 
пестрая местность) и наоборот расположе¬ 
ние на светлой гладкой поверхности выдает 
расположение батареи. С самого нача.ла ра¬ 
бот должна быть установлена строгая дис¬ 
циплина маршрутов как людей, так и ма¬ 
шин, иначе район будет настолько утоптан, 
что скрыть позицию не удастся. 

Оборудомиіив огтмй пѵзиции 

Необходимое оборудование позиции огне¬ 
вого взвода орудия 14—15 г. или 28 г. мех¬ 
тяги состоит из окопов, имеющих углублен¬ 
ные на 1,2 м дворики для орудий шириной 
5 м, длиной 6 м, и ровиков для номеров 
длиной 3—^3,5 м; в ровиках ниши размером 
1 X 1 X 1 >2 м, аппарель для с'езда орудия 
шириной 2 м, ук.лон в ^ м. 

Число номеров орудийного расчета, мо¬ 
гущих принять участие в самоокапывании, 
будет примерно около 5—6 человек на ору¬ 
дие. Снабжены они большими лопатами. 
Потребное им на отрывку вреіия: орудай- 
йый ровик с маскировкой его сеткой — 
6—7 часов, 2 ровика (номерам) без ступе¬ 
нек — 1 час, со ступенькой — 2 часа, к 
ним ниши и маскировка — еще Ѵ 2 —1 час. 

Этот расчет подсказывает возможность 
принятия двух решений в зависимости от 
времени и <^тановки, а именно: или от¬ 
рыть дворик, что позволяет укрыть мате¬ 
риальную часть и личный состав (черт. 4). 
или отрывать ровики для номеров. Первое 
безусловно лучше, тем более что позволяют 
в дальнейшем легко совершенствовать по¬ 
зицию, пристраивая к дворикам ровики, но 
требует времени около 6—7 часов. 
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чт. *. 

Пша ОП за 2 ■ 6 часов самоокашлаюм. 


Недостаток времени может повлиять на 
уинньшение глубины дворика (1 м вместо 
1,2 м) при одновременном повышении бру¬ 
ствера (до 1 м); время на отрывку в этом 
аучае сократится до 5 часов. 

Использование освободившихся от обору¬ 
дования КПБ людей взвода управления в 
ло.«ощь орудийному расчету, по 2—4 чело¬ 
века на орудие, ускорит срок готовнос'^м 


дв(іриков до часов. При условии при¬ 
дания сапер (из расчета 1 отделение на ору> 
дие) работа соединенными усилиями сапер 
и батарей будет закончена в течение 1 —2 
часов. 

При отсутствии сапер и еще большей 
ограниченности во времени (менее 4 часов) 
орудия приходится оставлять наверху, раз¬ 
равнивая для них площадки (по 4—2^ ча¬ 
са) или без них (1—1% часа); в ровиках— 
ниши для снарядов. При первой возможно¬ 
сти ровики и ниши перекрываются легким 
перекрытием. 

Использованіе маскировочных каркасов 
и масксетей позволяет хорошо отделать 
.маскировку за Ѵ 2 часа и даже раньше. Наи¬ 
большие затруднения представятся в маски¬ 
ровке путей под’езда к позиции. 

Условия работы зенитной артиллерии, в 
силу которых почти вся батарея распола¬ 
гается «на пятачке», приподнятая над зем¬ 
лей и потому весьма чуткая к пораже*(иям 
осколками, требует тщательного оборудо¬ 
вания позиций и использования всех воз¬ 
можностей для укрытия личного состава и 
ценнейшей материальной части. 

Командному составу зенитных частей сле¬ 
дует помнить, • что умелое использование 
лопаты и правильный план работ по обору¬ 
дованию позиций имеют не меньшее значе¬ 
ние, чем искусное владенц^ оружием. 


ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ „СТРАХУЮЩИХ" 


в. доягев 

«Наставление по огневой подготовке зе¬ 
нитной артиллерии РККА» и «Курс 
і;фельб» требуют при проведении стрельб 
принятия мер, обеспечивающих безопас¬ 
ность ^к самолета, так и наземных об’ек- 



I. Деревянные столбы из высокого строевого 
леса. 2. Деревянная лестница, врезанная в 
аолбы в виде «ласточкина хвоста*. 3. Желез¬ 
ный трос из обыкновенной проволоки сечения 
•б см. 4. Горизонт земли. 


тов. Для выполнения этой задачи необходи¬ 
мо в артпарках иметь приспособление, ука¬ 
занное на черт. 1. 

По тросу, натянутому между двумя стол- 
ба.ми, ходит держатель, сде.чанный из одно¬ 
го куска стальной упругой проволоки 
(черт. 2). Длина держателя зависит от уда- 



Черт. 2^ 

ления орудий от полигона и высчитывается 
так: берут длину держателя по таблицам 
на средние высоты и скорости горизонталь- 
,ного упреждения, а оно равно примерно 
2-00; если же полигон от орудий стоит в 
удалении 100 м, то д^жна держателя будет 
равна: 

1/1000X100 = 11,1 м 
2-00X0,1 = 2 м. 
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Так как цель будут передвигать вправо и 
влево, то потребуется подвесить на концах 
держателя два самолетика, а следовательно 
и держатель надо размером взять в 2 раза 
больше, т. е. 2X2 = 4. 

' Помощью скручивания из проволоки дер¬ 
жателя делают несколько колечек № 1 
(черт. 3) для подвешивания к тросу. Число 



Черт. 3. 


колечек зависит от толщины сечения про¬ 
волоки с таким расчетом, чтобы не было 
провисания. 

Два самолетика делаются из листового 
кровельного железа. Размер фюзеляжа — 
3 см, размах крыльев — 3 см, окрашены 
в стальной цвет; самолетики подвешены к 
держателю ходом: один вправо, а другой 
влево. 

Посредине держателя подвешивается ру¬ 
кав размером 3 см X 5 см, сделанный из 
дерева или цилиндриком из листового желе¬ 
за. При этом надо обратить внимание на 
то, чтобы он был подвешен несколько ни¬ 
же плоскости самолетов и прочно для унич¬ 


тожения его качки при боевой работе. Ру¬ 
кав соединяется с самолетами двумя то¬ 
ненькими проволочками. 

К средине держателя прикрепляется длин¬ 
ный трос, для того чтобы можно было од¬ 
ному бойцу таскать мишень (черт. 3). 

Страхующий назначается на каждое ору¬ 
дие при слаживании батареи из лиц средне¬ 
го или младшего командного состава сверх¬ 
срочной службы, обязанность которого — 
стоятъ у казенной части орудия, визируя 
по наружной поверхности ствола, следить 
за тем, чтобы к моменту выстрела пло¬ 
скость стрельбы была направлена между 
самолетом и рукавом. 

При буксировании рукава упреждение бу¬ 
дет увеличиваться или приближаться от 
орудия, соответственно этому будет умень¬ 
шаться и угол места самолета и рукава. Бу¬ 
дет такой момент, когда тело орудия упре¬ 
дит цель, т. е. самолет, а следовательно и 
обязанность страхующего — подать коман¬ 
ду «стой» и этим самым прекратить огонь 
своего орудия. Дублировать команды мож¬ 
но поднятием флажка. 

При такой тренировке хорошо натрени¬ 
руется и заряжающий (стреляющий). 

У страхующего также должна быть таб¬ 
личка предельных трубок. 


ДАЛЬНОМЕРУ НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОВОЗКА 


м. гимтьно 

Из опыта полевых учений и стрельб из¬ 
вестно, что дальномеры, возимые на маши¬ 
нах, в связи с неудобством погрузки неред¬ 
ко получают те или иные повреждения. 
Можно считать установленным, что дально¬ 
мер быстрее снашивается лишь только по- 
то.му, что обыкновенная автомашина как 
средство перевозки его крайне неудобна. 

Мы считаем, что для перевозки дально¬ 
мера необходимо иметь специальную повоз¬ 
ку, которая бы прицеплялась сзади пушки 
или снарядной прицепки и двигалась вме¬ 
сте со всем взводом. Этим достигается ряд 
преимуществ*.- во-первых в любую минуту 
огневой взвод может принять боевой поря¬ 
док при занятии позиции, не ожидая маши¬ 
ны, или наоборот; во-вторых, что весьма 
важно, одну машину, необходимую для пе¬ 
ревозки дальномера, мы заменяем простой 
повозкой. 

Повозка для дальномера должна иметь 


амортизатор: резиновые массивные шины, 
рессоры и ящик-амортизатор, в который 
укладывается дальномер. Ящик должен быть 
переменного размера, дабы можно было по¬ 
ставить 4-м дальномер (его оптическую 
часть). Повозка должна быть вышиной не 
более 1,2 м, а с раскрыты,ми бортами ящи¬ 
ка — 90 см. По длине она должна соответ¬ 
ствовать длине дальномеров плюс спереди 
и сзади сиденья для расчета дальномерного 
отделения. 

По ширине она должна быть равна шири¬ 
не хода пушки, а ящик — ширине дально¬ 
мера. На всех повозках необходимы тор¬ 
мозные пробки, а на переднем сиденьи — 
тормозной рычаг (ручной или ножная пе¬ 
даль). Сверху на ящике две защелки для 
закрепления дальномера в ящике. 

Дальномер, закрепленный в такой повоз¬ 
ке, можно безопасно перевозить по любым 
дорогам и даже вне дорог. 
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ІІЕСТИи ОБОСОИк 


КАИИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТДЕЛЕНИЕ РУЧНОЙ ДЕГАІАЦИИ 


Дегазационное отделение по своему на¬ 
значению должно быть основной боевой не- 
делимцй единицей противохимических ча¬ 
стей, могущей выполнять самостоятельно 
и по.тостью различные дегазационные ра¬ 
боты в самых сложных условиях зараже¬ 
ний. 

В настоящее время мы имеем преимуще¬ 
ственно три типа дегазационных отделе¬ 
ний: 

«Ручной тяги», предназначенное для де¬ 
газации улиц, площадей, широких прохо¬ 
дов и т. п.; имеет на вооружении 2 вози¬ 
мых дегазационных прибора (ВДП-1) и 2 
бо.льших переносных ящика. Штат отде.іе- 
ния — 9 человек. 

•Вспомогательное», предназначенное для 
дегазации внутри помещений и в местах, 
где невозможно работать ВДП-1; имеет «а 
вооружении мелкое вспомогательное дега¬ 
зационное имущество (совки, швабры, ма¬ 
лые ящики для извести и т. п.). Штат от¬ 
деления — 11 человек. 

•Смешанное», наиболее часто встречаю- ’ 
щееся, и.меет штат от 11 до 19 человек и 
является комбинацией первых двух типов, 
причем эта комбинация бывает различной. 

Недостатки подобной организации за¬ 
ключаются прежде всего в следующем: 

1. Наличие разнообразных дегазационных 
отделений по типам, штатам и вооружению 
не создает единой стройной организации 
противохимической службы, допускіЬ раз¬ 
личные и порой вредные импровизации. 

2. Все Э типа отделений могут выполнять 
только опрекелениую дегазационную рабо¬ 
ту, а не любую. В частности зимнюю дега¬ 
зацию ни одно отделение подобной органи¬ 
зации проводить не может, 

3. Боепитание отделений дегазирующими 
средствами на месте их боевой работы пре¬ 
дусматривается подноской вручную при по¬ 
мощи тяжелых и в то же время малоемких 
ящиков. 

4. Все боевое имущество отделения носит¬ 
ся на бойцах, загруженных с ног до голо¬ 
вы различным инвентарем, что отнюдь не 
способствует быстроте передвижения. 


Все перечисленные недостатки заставля¬ 
ют предложить иную организацию дегаза¬ 
ционных отделений, могущих полностью 
отвечать своему назначению. 

Разберем следующие вопросы организа¬ 
ции отделений: 

1) каким должен быть личный состав;' 

2) каково должно быть оснащение отде^ 
ления боевым имуществом; 

3) какова наиболее рациональная орга¬ 
низация отделения (бревой расчет). 

Вопросы строев, боевых порядков, 
команд, тактического использования, бое¬ 
вой работы и управления отде.іением ново¬ 
го типа требуют специального обсуждения, 
а потому в настоящей статье не рассматри¬ 
ваются. 

Личный состав 

К личному составу противохимической 
службы необходимо пред’явйть следующие 
прежде всего требования, общие для всех 
работников ПВО: классовая выдержанность, 
политическая стойкость и преданность де¬ 
лу обороны СССР, освобождение от призы¬ 
ва в РККА в военное время. 

Специальные требования как к бойцам- 
химикам выразятся в следующем: 

1) отличное состояние дыхательных цен¬ 
тров (легкие, бронхи, носоглотка и т. п.); 

2) общее физическое развитие и вынос¬ 
ливость к тяжелым работам (сила); 

3) отличное обоняние и зрение; 

4) быстрота и четкость в выполнении 
боевой работы. 

Необходимо признать, \что более пригод¬ 
ными для противохимической службы явля¬ 
ются мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. 
Женским составом комплектовать дегазаци¬ 
онные отделения не рекомендуется, так как 
по своему физическому развитию женщи¬ 
нам в большинстве случаев работа бойца- 
дегазатора чрезвычайно трудна и вредно 
отзывается на общем состоянии организма. 
При крайней необходимости комплектовать 
отделение женским составом следует не до¬ 
пускать организации «смешанных» отделе¬ 
ний, состоящих из мужчин и женщин, а 
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предпочитать организаііию отделений цели¬ 
ком из какого-либо одного лола, так как 
неодинаковая выносливость мужчин и жен¬ 
щин при совместной боевой работе, одно¬ 
временная санитарная обработка на обмы¬ 
вочном пункте, раздевание, перед тем как 
одеть заіщітную одежду, и т. п. вызывают 
ряд неудо&тв. 

Боепѳ имущестп отцеяеиия 

Идеальным основным боевым имущмтвом 
для отделения ручной дегазации является 
возимый дегазационный прибор, могущий ра¬ 
ботать любым дегазатором, рассеивая его 
в достаточной плотности на горизонталь¬ 
ную поверхность Інириной до 2—3 м и по 
шлангам в стороны на расстояние 10—15 м. 

Имея некоторое дополнительное имуще¬ 
ство второстепенного значения, отделение в 
составе 10—12 человек могло бы дать с та¬ 
ким прибором огромный эффект боевой ра¬ 
боты. 

Однако из-за отсутствия такого «идеаль¬ 
ного»'прибора не следует, что нельзя при¬ 
нять меры рационалізации имеющегося на 
снабжении имущества. Стоит лишь это иму¬ 
щество рассортировать строго по комплек¬ 
там, часть совершенно из’ять как не со¬ 
ответствующее, часть добавить из имею¬ 
щегося в свободной продаже — и дегаза¬ 
ционные отделения получат вполне пригод¬ 
ное оснащение и богатый ассортимент при¬ 
боров, дающий возможность выполнять лю¬ 
бую дегазационную работу. 

Я предлагаю отказаться совершенно от 
носки имущества «на себе» вручную я пе¬ 
рейти исключительно к дегазационным во¬ 
зимым ходам. По своему предназначению 
дегазационные хода в каждом отделении 
должны быть трех типов. 

Дегазационный ход М 1 

Назначение хода. Дегазация сухими ней¬ 
трализаторами улиц, проходов, проездов, 
площадей, ничем не загроможденных и до¬ 
статочно широких (не уже 4 м). 

Устройство хода описания не требует, 
так как этот ход широко известен под мар¬ 
кой РД-2 или ВДП-1. В конструкции при¬ 
бора желательны следующие изменения; 

а) колеса для удобства дегазации самого 
прибора делать сплошными дисками, а не 
со.спицами; 

б) чеку, дающую возможность переходить 
на холостой и рабочий ход прибора, пере¬ 
конструировать, так как ее вставление в 
небольшое отверстие оси чрезвычайно за¬ 
труднительно при надетых резиновых пер¬ 


чатках; кроме того, чека постоянно выска¬ 
кивает, что грозит ее утерей; 

в) всю конструкцию хода следует деіяать 
более прочной, из материала лучшего ка¬ 
чества. 

Дегазационный ход 2 

Назначение хода. Дегазация жидкими и 
сухими нейтралізаторами, раствс^ителями 
и горючим всех, как наружных, так и вну¬ 
тренних, заражений, где не может работать 
ВДП-1. 

Устройство. Дегазационный ход № 2 со¬ 
стоит из коро^, прикрепленного на пла¬ 
стинчатой оси, ніиеющей 2 колеса, постав¬ 
ленных на шарикоподшипник, направляю¬ 
щей рамы с рукояткой и подстановкой (см. 
черт. 1). , 

Короб служит для помещения в нем дега¬ 
зационных приборов и вспомогательных к 
ним материалов. Он представляет собой ме¬ 
таллический ящик из листового железа, за¬ 
крывающийся в верхней своей части скла¬ 
дывающейся на обе стороны крышкой. К 
наружному срезу боковых стенок короба 
прикреплены с каждой стороны по 2 упора 
для крышек при их открывании. Весь короб 



Черт. 1. 

Вид дегазационного хода М 2. 
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Черт. 2, 

Осяащешіс дегазационного хода М 2 прибо¬ 
рами. 

прикреплен наглухо к пластончатой метал- 
.-іической оси шириною в 10 см.' В. верхней 
'части передней стенки короба прикреплен 
металлический ящик для- помещения в нем 
различных материалов. ^ 

Колеса хода представляют собой сплош¬ 
ные металлические диски на резиновых ши¬ 
нах (груэолента), для облегчения и быстро¬ 
ты хода поставленных на шарикоподшип¬ 
ник. 

Напраяляющая рама с рукояті^ой служит 
для тяги хода вручную двумя бойцами, ве- 
дуищми его за собою: Рукоятка на концах 
имеет металлические крючки, которые, мо¬ 
гут быть прикреплены к двум велосипедам 
(при желании вести ход силою велосипеди¬ 
стов). 

Для устойчивости хода при его загрузке 
и остановках у направляющей рамы закре- 
п.тена (шарнирно) подставка. Во время дви¬ 
жения хода она прикрепляется к той же 
раме при-помощи крючка. 

Части направляющей рамы изготовляются 
из )гглрвого, круглого и плоского железа. 
Рукоятка — деревянная. , 

Оснащение дегазационного хода прибора¬ 
ми (внутреннее содержимое короба) следую¬ 
щее (черт. 2): 

инжекторный дегазационный аппарат (А) 
(типа пневматического пульверизатора) с 
дву,ия шлангами — 1 шт., 
компрессор к нему (одноцилиндровый дви¬ 
жок с насосом наподобие компрессора вой¬ 
скового красномета) (Б) — 1 шт., 
бидон на 5 л бензина (для компрессора) 
(В) — 1 шт., 

бидон на 15 л керосина (Г) — 1 шт., 
огневой прибор (Д) — 1 шт., 
гидропульт-ведро (Е) — 1 шт., 
иеталшческие баки-ушаты диаметром 


55 см, высотой 50 см; диаметром 50 см. 
высотой 50 см (Ж) — 2 шт.; 
ведра обыкновенные (3) — 3 шт., 
рукав пеньковый со стволом (длй подачи 
воды из местного водопровода) (И) — 1 шт., 
эмалированные ванны разных размеров 
(К) — 3 шт., 

рукоятки деревянные, длиной 78 см для 
кистей и щеток (Л) — 6 шт., 
щетки и кисти (М) — по 3 шт., 
шанцевые малые .лопаты (Н) —: 2 шт., 

’ совки обыкновенные (О) — 2 ш'г., 
ящик (П) для помещения в нем: 2 паяль¬ 
ных ламп, 1 .металлической щетки, 2 малых 
кистей, 1 рубанка, 1 топора и.2. скребков. 

Поверх короба укладываюігся и закреп¬ 
ляются 1 сито-носилки. В ящике, прикреп¬ 
ленном к коробу, находятся: 

склянки с притертой пробкой для взя^іия, 
проб (Р) — 6 шт., 
пакля (С) — % кг, 

запасные части дегазационного хода (Т). 
Имея подобное оснащение, дегазаіщонный 
ход спосо^н выполнить дегазацию: загро¬ 
можденной и поросшей травою горизонталь¬ 
ной поверхности; узких проходов и проез¬ 
дов; асфальтированных, бетонированных и 
деревянных мостовых; внутренних и наруж¬ 
ных заражений различных зданий, строе¬ 
ний, помещений; вертикальных поверхно¬ 
стей; различных предметов и оборудова¬ 
ния. 


Дегазационный ход М 3 (зимний) > 

Назначение хода. Дегазация наружных за¬ 
ражений горизонтальной поверхности, по¬ 
крытой снегом или льдом. 


$0А 9 ММИІ 



Черт. 3. 

Дегазационный ход Ій 3 (зимний). 


21 


















Устройство. Дегазационный ход № 3 пред- 
стааляет собой сани, низко стоящие «а по¬ 
лозьях (черт, 3), все стенки и пол тыль¬ 
ной части которых, а также и помещаю¬ 
щаяся в «ей снеготаялка обы^ого типа 
(уменьшенного размера) обиты изнутри 
оцинкбванныи железом. Тыльная часть са¬ 
ней сделана наподобие короба с откидываю¬ 
щейся задней стенкой — для удобства сни¬ 
мания снеготаялки на землю. Тыльная часть 
саней (короб) служит также (при снятой 
с хода снеготаялки) для отвозки заражен- 
• ного снега с УЗ к месту нахождения рабо¬ 
тающей снеготая.лки. 

В аерецией части саней помещается дере¬ 
вянный ящик (А) с двумя откидными в сто¬ 
роны крышками. В ящик укладываются; 

большие железные лопаты прямоуголь¬ 
ные— 4 шт., 

большие железные лопаты закругленные— 
2 шт., 

; большие деревянные лопаты двщтніщкого 
типа — 3 шт., 
металлический лом — 1 шт./ 
металлические скребки — 4 шт., 
метлы обыкновенные — 4 шт. 

Лопаты, скребки и метла для удобства 
помещения их в ящике имеют складываю¬ 
щиеся ручки. ./ 

В средней части саней помещаются: 
бидон на І5 л керосина (Б) — 1 шт., 
ящик для дров к снеготаялке (В)— 1 шт.' 
В тыльной части саней помещается снего¬ 
таялка (Г) обычного типа, обитая внутри 
оцинкованным железом. Снеготаялка поста¬ 
влена на полозья для удобства передвиже¬ 
ния ее при снятии с саней к месту УЗ. 

Хіп бопімтанім 

Назначение. Подвозка твердых и жидких 



Назначение номеров 
боевого расчета 


Номер я выполняемая работа 


1 

Является аамеотптеяем 
коиакдиря отделения. Ру¬ 
ководит боевоД рвОетой 
І дегааяциоиных ходов 
М 1 (ВДП-І) и состоящих 
при них 2 ходов боепита- 
йяя. 


2 

Равведчик-свяэибт. Несет 
блуИЕбу рааведки ига вп¬ 
ав по прнкааанйкг иоим- 
дира отдедеимя. 

3 

6 

Работают на днотаяцяов- 
вои ходе 26 1 (ВДП-І). 

7Д 

Работают на ходе боеия- 
таняя, подвозя дегааиружн . 
іцДе средства для дегааа- 
ционных ходов 24 1 

(ВДП*1). 

9 

Отарший дегааа цИбнного 
хода >4 2. Равпредаляет 
работу 24 10, 11. 12. 13 и 
14. Сам работает иля е ш- 
ѵекторным дегазационным 
аппаратом (компрСооор) иям 
о снто-нооидісами. 

10 

Работает или о ияжея- 
торііым дегазационным ап¬ 
паратом (пульверизатор) 
ели е сято-воомдхамв. 


11 

Работает или вя ег яев ом 
приборе иди о РДП-1. . 

12 

Работает или гидропужь- 
тои-велрдм или пеньковым 
рукавои по поливке водой 
нэ местных водопроводных 
магистралей. 

13 

1 » 


дегазирующих средств в различных укупор- 
нах к месту работы дегазационных -ходов. 
Ход и.меется в каждом отделении. 

Устройство. Ход боепитания представляет 
собой ящик на колесах, все 4 стенки кото¬ 
рого откидные, могут складываться внутрь, 
создавая тем самым подобие тачки (для под¬ 
возки ящиков, бидонов и бочек). При вер¬ 
тикально поставленных стенках ход боепи¬ 
тания может заполняться сыпучими телами 
без всякой укупорки. 

И.мея на вооружении все вышеописанные 
хода и РДП-1 (ручной дегазациоачый при- ■ 
бор) райцевого типа, состоящий на воору¬ 
жении дегазационных отделений в насіоя- 
шее время, мы сможем с уверенностью с.ка- 
зать, что любая дегазация всеми существую¬ 
щими методами и способами (кроме дегаза- 


®ѳ 


Работают или по дегмя- 
ций при помощй бяст, 
кистей к щеток или на 
дегазации растворителей 
” при помощи Вани. 

1$ 

16 

Работают на ходе боепи¬ 
тания. подпозя дегазирую¬ 
щие оредства, раствори¬ 
тели или горючее (в зави¬ 
симости от потребностей) 
для дегавяцвовного хода 
24 2. 


Черт. 4. 

1. Командир отделения. 2. Дегазационный ход 
№ 1 (ВДП-1). 3. Ход боепитания (для ВДП-1). 
4. Дегазационный ход Лі 1 (ВДП-1). б. Ход 
боепитания (для ВДП-1). 6. Дегазационный ход 
№ 2. 7. РДП-1. 8. Ход боепитания (для дега- 
зацяонного хода № 2). 




цни, требующей вмешательства дегазацион- 
•ЮТО пункта) будет обеспечена и проведена 
должным порядком. 

Организация цегазациоиного втдеяамия 

Боевой расчет дегазационного отделения 
будет зависеть от: количества дегазацион¬ 
ных ходов и ходов боепитания, находящих¬ 
ся «а вооружении отделения; рационального 
размещения рядовых (номеров) по дегаза¬ 
ционным приборам с учетом бесперебойной 
и эффективной работы их; удобства управ¬ 
ления отделением, принявшим боевой поря¬ 
док в УЗ. 

Для удобства выполнения любой дегаза¬ 
ционной работы в каждом отделении жела¬ 
тельно иметь: 

возимый дегазационный прибор (ВДП-1)— 
2 шт., 

дегазационный .ход № 2 — 1 шт., 
дегазационный ход № 3 (используется зи¬ 
мой вместо ВДП-1) — 1 шт., 
ход боепитания — 3 шт. (2 хода для пи¬ 
тания ВДП-1 и 1 ход для- питания дегаза¬ 
ционного хода № 2), 
ручной дегазационный прибор — 1 шт. 
Исходя из вышеперечисленного вооруже¬ 
ния, боевой расчет отделения будет состоять 
из 1 командира отделения и 16, рядовых 
(номеров). Назначение и размещение номе¬ 
ров см. на чертеже 4. 

Все ноіиера имеют полный комплект 
средств индивидуальной защиты (костюм- 
комбинезон, защитные сапоги и перчатки, 
противогаз). Командир отделения и 2-й но¬ 
мер (разведчик-связист) помимо этого име¬ 
ют на снабжении специальные пояса с не¬ 
обходимым для их боевой работы оснаще¬ 
нием. (Устройство подобных специальных 
поясов будет описано в одном из следую¬ 
щих номеров журнала.) Рядовой, работаю¬ 
щий на огневом приборе (11-й номер), име¬ 
ет помимо защитной одежды асбестовый 
передник. В ночное время все номера имеют 
подвешенный на груди аккумуляторный 
электричккий фонарь. В зимнее время при 
температуре ниже О* С под защитную оде¬ 
жду весь боевой расчет отделения надевает 
ватные шаровары и куртки, суконные пор¬ 
тянки, шерстяные перчатки и шлемы во из¬ 
бежание возможного отмораживания частей 
тела. 

Для удобства управления отделением при 
выполнении боевой работы все номера от¬ 
деления имеют нарукавные повязки из жел¬ 
той материи с соответствующими знаками 
различия (см. черт. 5). 




Ті 


7 ^ 




Черт. б. 

1. Повязка. 2. Номер бое¬ 
вого расчета. 3. Полоса, 
опреае..мюшая номер отде- 
лениі- 4 Полоса, определя¬ 
ющая номер команды (вэво- 
ям). 


Прммечаяме. 1. На повазкаж командного состава, 
начиная о? командира бтделеиич и выше, вместо номеров 
ставя іся знаки различия красного цвета аііалогичн^.е длі . 
начсостава РККА <і реугол»ники, квадраты). 

2. Полоса оп^ді ляющаа номер отделенив, равмером в 
шмрьну 1 см и алину 1 см, нашивается на иоваэку. .Цвет 
»тоД полосы определяет номер отделения: 

для -го отделения - нросный 

• ^то • пмай 

• З-ГО • 30Л^МЫй 

• 4-го • — черный 

и &•> о ш - белый 

3. Полоса, опрсде «яющая номер команды (взвода), имеет 

ширину и 2 см я данну в 20 см. Расцветка полосы аналогич¬ 
на ьы еописвияой. ^ ѵ 

4. Во иабежание мятостм повв?ки она делается или на 
толстого жвдтого сунна, ядя нашнвастся тонкая желтая ма¬ 
терия на сукно шинельного типа. 


Испояьэманив дегазационных холм 

При работе отделения на наружных зара¬ 
жениях (улица, двор и т. п.) в действие при¬ 
водятся дегазационные хода № 1 и 2 и все 
Уода боепитания. При работе внутри поме-, 
щений дегазационные хода № 1 (ВДП-1) и 
2 хода боепитания не используются, личный 
же состав, обслуживающий эти хода, пере¬ 
брасывается в распоряжение старшего дега¬ 
зационного хода № 2, который по своему 
усмотрению распределяет их на более сла¬ 
бые участки работы (подноска в здание дега¬ 
зационных материалов, обивка штукатурки 
и т. п.). В зимнее время дегазационные хо¬ 
да № 1 и обслуживающие их 2 хода бое¬ 
питания как правило не используются со¬ 
вершенно, оставаясь при вызовах отделения 
на сборном пункте (в складе). 

Боевой расчет, работающий на них, пе¬ 
реключается полностью на дегазационный 
ход № Э (зимний, находящийся в осталь¬ 
ное время года на складе). 

Преитущества дегазационного отдезения 
этого типа ясны. Они заключаются в сле¬ 
дующем: 

1) возможность производства дегазации 
всеми существующими способами и метода¬ 
ми (универсальность); 

2) хорошее и полное оснащение доста¬ 
точно эффективным и в то же время легко 
заготовляемым инвентарем (до получения 
новых образцов идеального типа); 

3) достаточность, бесперебойность, уни¬ 
версальность и быстрота боепитания; 

4) удобства доставки боевого имущества 
к УЗ; 

5) воинский вид боевого расчета и всего 
отделения в целом, имеющего стройную ор¬ 
ганизацию и точное предназначение каждо¬ 
го номера. 
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новый тип КОЛЕСНЫХ носилок 


N. ТШИИО 


М«дикосанитарная сеть (ПВО, дислоци¬ 
руемая в соответствии с особенностями дан¬ 
ного пункта, должна в кратчайший срок 
обслужить пострадавших на любом участке 
города. Это возможно при наличии доста¬ 
точного количества пунктов .первой по.мо- 
щи. 

Недостаток транспортных средств, осо¬ 
бенно в военное время, вынуждает обра¬ 
титься к труду санитара-носилыцика. Ожи¬ 
даемая массовость поражений, потребует 
большого количества санитаров'-носильщи- 
ков. 

Таким образом перед органами здраво¬ 
охранения вырастает трудная задача; обес¬ 
печить население необходимым количеством 
санитаров-носильщиков, которые в любо* 
время на любом участке города могли бы в 
кратчайший срок оказать помощь большо¬ 
му количеству пораженных, поднять их и 
доставить нуждающихся в квалифицирован¬ 
ной неотложной медицинской по.мощи на 
ближайший пункт первой ш.мощи. \ 

Если даже допустить, что количество са- 
нитаровгносильщиков будет достаточным, 
останется все же неразрешенным вопрос 
быстроты доставки ими пострадавших на 
пункты первой помощи. С этим неизбежно 
связано качество медицинской помощи, ибо 
пострадавшие от ОВ и получившие травму 
должны быть на ППП не позднее 20—30 
минут с момента поражения, в противном 
^случае эффект медицинской помощи будет 
сомнителен. Между тем ряд ППП будет 
иметь радиус действия 2—3 км. В этом 
случае для доставки пострадавших на ППП 
носилками потребуется 1 час и больше вре¬ 
мени, что абсолютно неприемле.мо. Труд¬ 
ность положения усугубляется и тем, что 
основными кадрами санитаров-носильщиков 
в тылу в военное время будут по преиму¬ 
ществу женщины! Опыт же показывает, что 
в качестве санитаров-носильщиков женщи¬ 
ны не блестяще справляются с работой и 
приходится вместо четырех ставить на од¬ 
ни носилки шесть человек, что все же не 
избавляет их от быстрой усталости (боль¬ 
ной с носилками весит в среднем 70—80 кг, 
причем работа проводится в противогазах 
и защитных костюмах). 

В поисках путей облегчения тяжелого фи¬ 
зического труда санитаррв-|юсильщиков, 
снижения их количества и в организации 


возможно быстрой доставки пострадавших- 
из очагов поражения приходится обратить¬ 
ся к способу механизации носилочного тран¬ 
спорта. 

В армиях этот вопрос издавна занимает 
внимание военносанитарной службы и уста¬ 
новка носилок на колесах и.меет свою исто¬ 
рию. Требования, лред’являемые к колес¬ 
ным носилкам, могут быть в основном све¬ 
дены к следующему: 

■ 1) простота конструкций, легкий вес, де¬ 
шевая цена, легкая заменяемость отдельных 
частей, доступность материалов для изго¬ 
товления, простота ухода, удобство хране¬ 
ния, портативность; 

2) свободное преодоление препятствий, 
проходимость в любых дорожных условиях, 
отсутствие толчков при движении, устойчи¬ 
вость при движении, легкий ход, достаточ¬ 
ная скорость и максимальный покой при 
транспортировке больнси'о. 

Указанным требованиям не удовлетворяют 
полностью известные нам типы как отече¬ 
ственных, так и иностранных колесных но¬ 
силок. Универсальных колесных носилок, 
пригодных в равной степени как в полевых 
условиях, так и в условиях города, пока не 
имеется. 

Нашей задачей было разработать такие 
колесные носилки, которые в первую оче¬ 
редь удовлетворяли бы требованиям ПВО на- 



Рвс. 1. 
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Ршс. 2. 


селенных пужстов, т. е. имели бы хорошую 
проходимость в условиях города. 

Предлагаемый ниже тип колесных носи¬ 
лок разработан нами совместно с конструк¬ 
тором т. Розенбергом и выполнен был на 
велозаводе. ^ 

Наша конструкция состоит из колесного 
станка и носилок "^андартного образца. 
Носилки имеют в ширину 37 см и устанав¬ 
ливаются на колесный станок. 

Колесный станок (см. рис. 1) представ¬ 
ляет собой раму из углового железа, при¬ 
меняемого в кроватном производстве, двух 
колес и оси. Колеса взяты обычные, стан¬ 
дартные, велосипедного типа без всяких из¬ 
менений. Мы потому остановились на этом 
типе колес, что они изготовляются в боль¬ 
шом количестве на наших велосипедных за¬ 
водах, выбывшие же части могут быть лег¬ 
ко заменены; колеса недороги, на резино- 
ВО.М ходу, что смягчает толчки. 

Для более полной амортизации толчков 
при движении носилок в вертикальных стой¬ 
ках, в пазы которых вставляются ручки 
носилок, имеются эластичные пружины, не¬ 
много больше тех, которые применяются в 
велосипедах под скэеньем. 

Ось состоит из нескольких шарниров, 
Пускающих складывание всего колесного 
станка в одной плоскости. Колесный станок 
Янеет'следующие размеры: 118 см длиною, 
73 см шириною, 27 см высотою, в сложен¬ 
ном виде занимает немного места (см. 
рис. 2), что удобно для хранения и пере¬ 
возки. В развернутом виде ширина — 55 см, 
высота — 70 см. Ход колес — на шариках. 
Общий вес — 24 кг. Предлагаемое колес¬ 
ное приспособление не требует особого ухо¬ 
да, много проще ухода за обычным велоси¬ 
педом, так как отсутствуют дорогостоящая 
рама и передаточный механизм в виде ше¬ 
стерни с цепью. Из велосипеда взяты лишь 
колеса, остальные части примитивны и еде-. 


ланы из доступного материала; уход за ни¬ 
ми и замена не требуют квалифицирован¬ 
ного работника. 

Имеется мнение, что устройство хода ко¬ 
лес на шариках и наличие шин-пневматиков 
усложняют пользование (прокол шин и т. п.) 
и ремонт подобного рода колесного приспо¬ 
собления, но с точки зрения интересов 
транспортируемого они неза.менимы, ибо в 
совокупности с эластичными подрессори¬ 
вающими пружинами они дают больным то 
удобство, которое не всегда достижимо при 
переноске вручную. 

Указанный тип колесного приспособления 
санитарных носилок был нами неоднократ¬ 
но проверен на учениях медико-санитарных 
ко.манд на местности. Результаты проверки 
показали их практичность и совершенство 
конструкции. Испытания производились в 
городских условиях, на мощеный и немо¬ 
щеных дорогах, по мягкому грунту (после 
дождя) и по растительному покрову. Во 
всех случаях носилки работали безу^<ориз• 
ненно, значительно облегчая труд санитара 
носильщика. Для обслуживания требовалось 
максимум два человека, главным образом 
в момент укладки больного с носилками на 
колесный станок и снятия со станка. Тран¬ 
спортировка всегда производилась одним че¬ 
ловеком (см. рис. 3). Таким образом два 
санитара, имея два колесных станка, обслу¬ 
живая друг друга в мо.мент укладки и сня¬ 
тия больного, транспортировали с места по¬ 
ражения до пункта первой помощи двух 
больных, что потребовало бы при отсут¬ 
ствии колесных приспособлений не меньше 
восьми санитаров. 

Помимо того значительно ускорялась до¬ 
ставка больных. Четыре санитара переноси¬ 
ли больнрго вручную на расстояние 1 км в 
.защитном костюме и противогазе в течение 
45 минут, на колесном же станке один са- 



Рк. 8. 
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нитар перевозил <к>лык>го в течение 25 ми¬ 
нут, не чувствуя при этом особой устало¬ 
сти, и после передачи больного в ППП не¬ 
медленно отправлялся за другим больным. 

К отрицательным моментам указанного 
колесного приспособления следует отнести- 
трудность дегазации колес (спицы, резино¬ 
вые шииы). Однако тактика работы медсан¬ 
частей в очаге поражения позволяет не за¬ 
возить колесный станок в зараженную зо¬ 
ну. 

Важныі| вопросом яв.ляется внедрение ко- 
.іесных приспособлений в практику мирной 
работы; они могут иметь широкое приме¬ 
нение для перевозки больных внутри боль¬ 
ничных помещений, по территории ^льнич- 
ного двора, на пунктах скорой помощи, при 
аптеках, наконец для развозюі продуктов, 
доставки мелких товаров на-дом и т. д. Во¬ 
прос внедрения колесных приспособлений 
является чрезвычайно важным и от степени 
насыщения ими в мирное время будет зави¬ 


сеть наличие требуемого количества в нуж¬ 
ный момент. 

Резюмируя все вышеизложенное, мы пе¬ 
реходим к следующим выводам. 

Предлагаемое колесное приспособление 
под санитарные носилки удовлетворяет на¬ 
значению и требованиям: простота кон¬ 
струкции, доступность материалов, стан¬ 
дартность и легкая заменяемость частей, 
удобство в пользовании при перевозке боль¬ 
ного. 

Данный тип пригоден лишь в городских 
условиях. 

Механизация носилочного транспорта в 
значительной степени разрешает проблему 
кадров, уменьшая потребность в санитарах- 
носильщиках на 70%. 

Применение колесных носилок прибли¬ 
жает первую помощь, ускоряет ее и в боль¬ 
шинстве случаев при правй.іьной дислокации 
пунктов первой помощи обеспечивает свое¬ 
временную помощь пострадавшим. 


ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ ВОДОПРОВОДОВ 

г. ТРУСОВ 


Насосная станция является одним из ос¬ 
новных сооружений каждой системы водо¬ 
снабжения; разрушение насосной станции 
зачастую может повлечь за собой останов¬ 
ку ра^ты всего комплекса водоснабжаю¬ 
щих устройств, почему задачи ПВО в дан¬ 
ном случае сводятся к тому, чтобы сделать 
насосные станции наименее уязвимыми для 
авиации противника. 

Насосные станции первого под’ема, рас¬ 
полагаемые обычно вблизи водоисточника, 
рекомендуется по возможности устраивать 
в виде подземной шахты, в которой на ка¬ 
ком-либо промежуточном перекрытии рас¬ 
полагаются и насосы и двигатели. Это вы¬ 
годно в том отношении, что исключается 
необходимость устройства надземного зда¬ 
ния, неизбежного в поверхностных насосных 
станциях. Верх шахты засыпается землей; 
самая конструкция шахты должна обеспе¬ 
чивать газонепроницаемость, кроме того 
должна быть предусмотрена хорошая вен¬ 
тиляция внутренности шахты. Наиболее 
приемлемым типом насосов в этих условиях 
являются центробежные э.лектронасосы. При 
откачке воды воздушными насосами-эрлиф¬ 
тами засасываемый компрессорами атмо¬ 
сферный воздух должен пропускаться пред¬ 
варительно через специальный фильтр. В 


обычное время воздух поступает в кбмпрес- 
сор мимо такого фильтра и последний вклю¬ 
чается в действие только при получтии со¬ 
ответствующих сигналов о химической 
опасности. 

При проектировании насосных станций 
второго под’ема в целях получения мини¬ 
мальных размеров здания станции рекомен¬ 
дуется выносить из него ре.монтные мастер¬ 
ские, склады запасных частей и различные 
служебные по.мещения за исключением по¬ 
мещения дежурного по станции. 

В последнее время получили значительное 
распространение за границей и имеют боль¬ 
шую будущность у нас в СССР автомати¬ 
ческие насосные станции, где все процессы 
машин происходят совершенно без участия 
человека. По показаниям тех или' иных 
приборов происходит включение или оста¬ 
новка одного или нескольких насосных 
агрегатов при достижении надлежащего 
эффекта в отношении количества подавае- 
.Ѵ.ОЙ воды, напоров в водопроводной сети 
и пр. \ Такая насосная станция может быть 
оставлена без постоянного обслуживающего 
персонала. 


• Инж. Тикунов и др. Автоматические насос¬ 
ные станции, Г9.'І4 г. 
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• — Нвсосміт етамциѵ 


Черт. I. 

Ч 

•С точки зрения ПВО лреимущестео авто¬ 
матических «асосных станций перед неав¬ 
томатическими заключается в следующем: 

1. Автоматизация насосных станций поз¬ 
воляет децентрализовать подачу воды в сеть 
путем устройства нескольких небольших 
автоматических станций, расположив их в 
различных пунктах города. В сумме они мо¬ 
гут заменить одну насосную станцию, при- 
оем может значительно сократиться длина 
сети (отпадают длинные соединительные 
трубопроеюды). На черт. 1 представлен во¬ 
допровод г. Глейвитца, построенный немца¬ 
ми во время империалистической войны. Он 
имеет пять буровых скважин, расположен¬ 
ных на большом расстоянии одна от другой. 
Каждая скважина оборудована самостоя¬ 
тельной автоматической насосной установ¬ 
кой. 

2. Автоматизация насосных станций бо¬ 
лее надежно обеспечивает бесперебойность 
работы всех насосов, в том числе и пожар¬ 
ных, а следовательно и является весьма по- 
.южительной в пожарном отношении. 


3. При автоматизации насосов первого и 
второго под’емов емкость запасных резер¬ 
вуаров для регулирования хозяйственно- 
питьевого расхода может быть принята близ¬ 
кой к нулю; кроме того становится воз¬ 
можным предельно уменьшить емкость во¬ 
донапорного резервуара, каковой по своим 
архитектурным особенностям может явить¬ 
ся хорошей видимой целью для авиации 
противника. 

4. Здание автоматической насосной стан¬ 
ции имеет следующие отличия от здания 
обычной станции: 

отпадает необходимость иметь свободную 
площадь, занимаемую обслуживающим пер¬ 
соналом; 

не нужно устройство особых вестибюлей, 
коридоров, уборной и дущевой; 

все проходы между оборудованием могут 
быть максимально сокращены до размеров, 
допускающих лишь демонтаж самого обору¬ 
дования, а также сборку и раз’емку трубо¬ 
проводов и арматуры; 

высоту .здания станции можно принять 
минимальной, исходя лишь из условия сво¬ 
бодного прохода по ней, без расчета на не¬ 
обходимую кубатуру помещения для нахо¬ 
дящегося в нем персонала; следовательно 
можно ограничиться высотой 3 м; 

ввиду того, что печное отопление недо¬ 
пустимо, а центральное нежелательно по 
причине необходимости иметь дополнитель¬ 
ную аппаратуру для его регулирования, ото¬ 
пление обычно осуществляется при по.мощи 
электрических печей, занимающих ввиду их 
компактности весьма мало места; 

здание насосной станции может быть лег¬ 
ко затемнено, так как возможно совсем 
обойтись без устройства окон; если же по¬ 
следние устраиваются, то очень небольших 
размеров в верхней части здания, с фасад¬ 
ной стороны. 

Все отмеченные выше особенности зданий 
автоматических насосных станций обусла¬ 
вливают уменьшение их размеров сравни¬ 
тельно с обычными станциями как по пло¬ 
щади, так и по высоте, что в свою очередь 
уменьшает вероятность их поражения воз¬ 
душным противником.' 

В качестве примере,- характеризующего 
соотношение поіребнѳй Площади для двух 
рассматриваемых типов насосных станций, 
приводятся следующие данные заграничной 
практики: при переоборудовании и автома¬ 
тизации насосной станции г. Гоппингена * 


* .Аи(ота1і8сІіе Ритр?лапІаее-8(. Ооерріпдеп'* 
,АЕО Міие1Іип8еп“ М» 4, 1929. 
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вместо 218,3 кв. м занимаемой ранее пло¬ 
щади понадобилось всего лишь 9,3 кв. м. 

Здание автоматической насосной станции 
можно совершенно замаскировать, располо¬ 
жив его под землей, в особой шахте. Над 
шахтой устраивается небольшой павильон, 
в котором размещаются измерительнь)е при¬ 
боры. На черт. 2 представлена автоматиче¬ 
ская насосная установка на одной из буро¬ 
вых скважин, питающих водопровод г. Глей- 
витца. 

Автоматизация насосных станций явлтт- 
ся также весьма положительным фактором 
в деле ПВО всей системы водоснабжения, 
так как дает возможность установить цен¬ 
трализованное диспетчерское управление си¬ 
стемой, чем облегчается эксплоатация во¬ 
допроводов в условиях воздушного нападе¬ 
ния При проектировании наземных насос¬ 
ных станций желательно придать им при 


помощи соответствующего конструктивного 
оформления противостойкость сотрясению 
взрыва фугасных бомб, а в необходимых слу¬ 
чаях и непосредственному попаданию бомб. 
Первое может быть достигнуто путем уст¬ 
ройства железобетонных каркасных зда¬ 
ний, где фундамент, стены и перекрытия 
представляют одну цельную конструкцию. 
Железные каркасы аіенее удобны, так как 
железо в пожарном отношении недостаточ¬ 
но для защиты от огня и его необходимо 
изоліровать каким-либо материалом, для 
того чтобы оно было защищено от непо¬ 
средственного действия высокой температу¬ 
ры, развивающейся при пожаре. При тем¬ 
пературе 600—800®С железо сильно дефор¬ 
мируется, во избежание этого его покры¬ 
вают слоем бетона. Согласно постановле¬ 
нию Международного конгресса архитекто¬ 
ров в Лондоне минимальная толщина бетона 
для защиты железа- от огая равна 2,3 си. 
Железобетонные конструкции в этом отно¬ 
шении более выгодны, так как при пожаре 
не подвергаются никаким вредным дефор¬ 
мациям. 

Наибольшей опасности непосредственно¬ 
му попаданию аэробомб подвержена крыша 
насосной станции, почему рекомендуется ее 
делать в виде железобетонной плиты соот¬ 
ветствующей толщины. Железобетонное пе¬ 
рекрытие обычного типа получается в этом 
случае чрезвычайно массивным и дорогим. 
Так например гарантийная толщина і пере-' 
крытия для бетона состава 1 :1,5 :3, арми¬ 
рованного металлической сеткой из пруть^ 
д = 1 см, при прямом попадании аэробомбы 
весом 100 кг с зарядом взрывчатого веще¬ 
ства 30 кг и диаметром бо.мбы . 0,23 и. 



> Си. нашу статью в .Вестнике ПВО** М И за Черт. 3. 
1934 г. _ 
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вычисленная по формуле Толлена-Житкеви- 
ча, будет примерно равна: 

3 3 

Н = і /с — К=0,4771/50— 

_^=оэ1,62 м. . 

В целях уменьшения толщины железо¬ 
бетонной плиты л|0гут быть применены спе¬ 
циальные конструкции перекрытий, как-то: 
слоистые перекрытия с воздушными про¬ 
слойками, конструкции, усиленные двутав¬ 
ровыми (ёлками, рельсами, швеллерами и пр. 
На черт. 3, 4 , 3 и 6 показано несколько 
вариантов таких перекрытий. 

Необходимым условием нормальной рабо¬ 
ты насосных станций является бесперебой¬ 
ное снабжение их знергией, почему в этом 
отношении проектом также должны быть 



Черт. 4. 


предусмотрены соответствующие мероприя¬ 
тия ПВО. 

Если насосная станция работает на элек¬ 
троэнергии, необходимо, обеспечить двусто¬ 
роннее питание станции от двух различных 
источников энергии или по крайней мере 
от двух различных киосков кольцевой сети. 
Провода дублирующей электролинии долж¬ 
ны и.меть свои самостоятельные опоры, ни 
в коем случае нельзя располагать их на од¬ 
них и тех же опорах с основной линией. 

В случае порчи автоматических насос¬ 
ных станций не^ходимо предусмотреть ав¬ 
томатическое переключение фидеров при 
аварии с одним из них. 

Весьма надежным мероприятием, стра¬ 
хующим на случай прекращения подачи 
электроэнергии работу насосной станции в 
течение известного промежутка времени, 
является устройство при понижающей под¬ 
станции аккумуляторной батареи. С точки 
зрения ПВО понижающую подстанцию луч¬ 



ше выносить на некоторое расстояние от 
здания насосной станции (130—200 м). 
Проводка от подстанции должна устраи¬ 
ваться в подземных каналах. 

При одностороннем питании насосной 
станции электроэнергией дублирующим ре¬ 
зервом может служить либо двигатель вну¬ 
треннего сгорания либо ларосиловдя уста¬ 
новка. 

Двигатели внутреннего сгорания более 
приемлемы в качестве дублирующего резер¬ 
ва, так как требуют для-себя меньшую пло- 
шадь и обеспечивают мини.мальное время 
для пуска в ход по сравнению с котельны¬ 
ми установка.ми. 

Для насосных установок .малой моіДности 
3 качестве запасного двигателя может быть 
с успехом применен трактор. 

Если насосную станцию обслуживает па- 
'росиловая установка, котельное помещение 
необходимо располагать на расстоянии 
130—200 м от здания насосной станции. 
Здание котельного помещения должно быть 
сделано из огнестойких материалов. 

В случае если котельное помещение не¬ 
посредственно примыкает к жилому или ра¬ 
бочему помещению или складу горючих ма¬ 
териалов, оно должно быть отделено от них 
во всю высоту' глухой каменной, кирпич¬ 
ной или бетонной стеной толщиной не ме¬ 
нее 38 см или железобетонной стеной тол¬ 
щиной не менее 12 см. В этой стене допу¬ 
скается устройство необходимых отверстий 
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для паропроводов, трансмиссий и т. д., а 
также огнестойких дверей, открывающихся 
в сторону котельной. С целью легкого вы¬ 
хода при авариях котельное гюмеи<ение дол¬ 
жно иметь нормально не менее двух дверей, 
легко открывающихся наружу. В длинных 
котельных двери должны быть устроены в 
потребном количестве, исходя из наиболь¬ 
шего расстояния между ними в 30 м. В не¬ 
больших котельных с площадью пола не 
(выше 250 кв. м. допускается устройство 
только одних дверей, расположенных про¬ 
лив фронта котлов. Окна в котельном по¬ 
мещении лучше всего делать из стекла, ар¬ 
мированного проволочной сеткой. В случае 
большого количества котлов желательно 
рассредоточивать их, располагая группами 
в самостоятельных зданиях; в качестве по¬ 
лумеры можно здание котельной разделить 
на несколько частей капитальными стенами 
с дверя.ми, автоматически' закрывающимися 
в случае взрыва котла. При паровом обо¬ 
рудовании насосных станций дымовые тру¬ 
бы надо заменять дымососами. 

Запасы твердого топлива в котельной не 
должны превосходить суточного его потре¬ 
бления котлами. Запасы нефти и нефтяных 
остатков в количестве не более полусуточ¬ 
ного расхода разрешается хранить в закры¬ 
тых баках, оборудованных спускной трубой 
для выпуска нефти в безопасное место на 
случай пожара. 

Расстояние склада твердого топлива до 
огнестойких и несгораемых строений долж¬ 
но быть не менее 10 м, а до сгораемых и 
защищенных от возгорания строений не ме¬ 
нее 15 м. Расстояние от складов до межи 


соседних участков должно быть не ме не е 
7,5 м. 

Жидкое топливо лучше всего хранить в 
подземных резервуарах. При устройстве 
надземных резервуаров должны быть при¬ 
няты меры к тому, чтобы во время пожара 
не могло произойти разливание горящего 
топлива (при разрушении резервуара) по 
прилегающей территории. В качестве озна¬ 
ченных мер мотут быть: 

1. Устройство вокруг резервуара или груп¬ 
пы резервуаров каменной, кирпичной, бе¬ 
тонной или железобетонной стенки, высотой 
не менее 2 м или земляного. вала той же 
высоты, образующих вместилище^ по своему 
об’ему достаточное для того, чтобы принять 
в себя половину емкости резервуара, или 
группы резервуаров, причем , как (:тенка, так 
и вал должны быть снабжены карниза .ми или 
козырьками (отражателями). Земляной вал 
должен иметь поверху ширину не менее 
0,5 м, а заложение откосов должѵр быть 
равным не менее ’/і высоты вала. 

2. Установка резервуара в особом котло¬ 
ване, по своему об’ему достаточном для 
того, чтобы вместить в себя половину ем¬ 
кости резервуара. 

3. Устройство вокруг резервуара доста¬ 
точных размеров лотка, соединяющегося 
открытой канавой или закрытой подзе.чной 
трубой с особым вместилищем. Расстояние 
от стенок ближайшего резервуара с жид¬ 
ким топливом до огнестойких или несгорае¬ 
мых строений, а также до межи соседних 
участков в завиоімости от емкости резер¬ 
вуара характеризуется нижеследующей таб¬ 
лицей: 


Емкость одного или 

группы резервуаров 

(в тоннах) 

Расстояние от резер¬ 
вуара до несгораемого 
строения или межи 

Расстояние от резер¬ 
вуара до сгораемого 
строения 

Расстояние между 
резервуарами 

надзем. 

подзем. 

надзем. 

подзем. 

надзем. 

подзем 

До 100 т. 

10,0 м 

5.0 м 

15.0 м 

7,5 м 

5,0 м 

2.7 м 

Свыше 100 ^0 250 т . . 

15,0 м 

7.5 м 

22,5 м 

11,25 м 

7.5 м 

3,75 м 

Свыше 250 до 750 т 

20,0 м 

10,0 м 

30,0 м 

15,0 м 

10,0 м 

5^0 и 

Свыше 750 до 1 500 т 

25.0 м 

12,5 м 

37,5 м 

18,75 м 

. 12,5 м 

6.25 м # 

Свыше 1 500 до 2 500 т . 

30,0 м 

15.0 м 

45,0 м 

22,5 м 

15,0 м 

7.5 м 
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ЦЕХ— ОСНОВНОЕ ЗВЕ^О ОБ*ЕКТА 

(В порчше «(бсуждевия) 


п^Фіілоіііііііо^ 

Существующая система общеоб’ектовых 
формирований ПВО полностью себя не оп¬ 
равдывает. 

Основные недостатки такой системы за¬ 
ключаются в том, что общеоб’ектовый прин¬ 
цип создает до некоторой степени обезлич¬ 
ку и оторванность формирований ПВО от 
основных звеньев завода — цехов. Обычно 
цех если и занимается вопросами комплек¬ 
тования спецкоманд ПВО, то лишь в обла¬ 
сти учета и своевременной замены выбыв¬ 
ших лиц. При этой системе цех выделяет 
определенное количество людей в ту или 
иную "общеоб’ектовую команду ПВО и бо¬ 
лее ими не интересуется, не неся, ясно, от¬ 
ветственности за их подготовку. Понятно, 
что подобной ответственности и требовать 
от цехов нельзя, поскольку команда обще- 
об’ектовая и в большинстве случаев уком¬ 
плектована рабочими нескольких цехов. В 
то же время люди, выделенные из какого- 
либо цеха в команду, проходят подготовку, 
не ощущая увязки занятий с интересами 
своего цеха; отсюда — понижение заинте¬ 
ресованности, а следовательно и активно¬ 
сти. 

Кроме указанных есть еще ряд недостат¬ 
ков, связанных с обшеоб’ектовым принци¬ 
пом формирований, как например оторван¬ 
ность начсостава , команд от бойцов (так 
как команда укомп.тектована иа( нескольких 
цехов), необходимость создания складов для 
имущества возле места сбора команд по 
сигналу «воздушная тревога» и т. д. 

По нашему мнению необходимо перейти 
^т сисд:емы общеоб’ектовых формирований 
к систёме цеховых формирований. Цех дол¬ 
жен осуществлять весь комплекс мероприя¬ 
тий по подготовке к ПВО. с тем чтобы 
представлять собой законченную основную 
организованную единицу в системе ПВО об’- 
екта, т. е. занять в области ПВО об’екта 
такое же место, какое он занимает в си¬ 
стеме выполнения промфинплана, и отве¬ 
чать за подготовку к ПВО в такой же сте¬ 
пени, в какой он отвечает за выполнение 
производственных заданий. Можно с уве¬ 
ренностью утверждать, что цеховая систе¬ 
ма организации команд ПВО даст лучшие 
результаты, чем общеоб’ектовая. 

Рассмотрим, к чему конкретно сводятся 
і'.'іши предложения. 


ПВО 




Необходимо в каждом основном цехе соз¬ 
дать унитарную цеховую команду ПВО • 
составе дегазационных и медико-санитарных 
отделений. 

К определению количества дегазационных 
и медико-санитарных отделений в цеховой 
команде нужно подходить диференцирован- 
но, с учетом площади и количества рабо¬ 
тающих в цеху, причем вполне понятно, 
что площадь будет влиять на количество 
дегазационных отделений, а число работаю¬ 
щих — на количество медико-санитарных 
отделений. 

Порядок комплектования должен быть 
следующим. 

Штаб ПВО об’екта бпределяет, в каких 
цехах завода и по какому штату должны 
комплектоваться цеховые команды, закре¬ 
пляет за каждым из этих цехов прилегаю¬ 
щую к ним территорию и мелкие строения. 
Кро.ме того штаб определяет, из какого це¬ 
ха приписывается обслуживающий персонал 
к ППП, к ПСО и т. п. 

Таки.м образом каждому цеху ставится 
конкретная задача, и цех будет точно знать, 
что и как ему необходимо делать и за что 
он несет ответственность. 

Комплектование цеховой команды прово¬ 
дит непосредственно треугольник цеха с 
привлечением треугольников производствен¬ 
ных участков, причем учитываются терри¬ 
ториальные и производственные особенно¬ 
сти. Например цех должен укомплектовать 
команду в составе трех отделений (для каж¬ 
дой смены). Если в цеху имеется три про¬ 
изводственных участка, то при тако.м по- 
.'!Ожении каждое отделение полностью со 
своим командиром комплектуется из одного 
производственного участка, с тем чтобы 
бойцы отделения хорошо знали друг друга 
по производству. Желательно, чтобы на дол¬ 
жность командира отделения назначался 
старший по занимаемой должности на про¬ 
изводстве (старший рабочий, бригадир 
и т. д.). 

Следовательно не только начальник цеха, 
но и каждый начальник производственного 
участка будут ответственными за комплек¬ 
тование и подготовку какой-то определен¬ 
ной единицы формирований. 

Если учесть, что работа партийных, П:Х)- 
фессионаліуных, комсомольских и других 
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организаций построена по такому же прин¬ 
ципу (цех, участок, бригада), то преиму¬ 
щество предлагаемой системы станет еще 
более понятным. 

Для команды в цеху же назначается сбор¬ 
ный пункт и отводится помещение под. кла¬ 
довую для Имущества- 

Руководство подготовкой команды с орга¬ 
низационной стороны осуществляется руко¬ 
водством цеха, методической стороной под¬ 
готовки руководит штаб ПВО об’екта. При 
этом специально тактическая подготовка 
должна проводиться преимущественно на 
территории цеха и прикрепленного к «ему 
участка. 

Положительных результатов подготовки 
можно добиться лишь при условии, если за¬ 
нятия будут проводиться ко.мандирами от¬ 
делений; отсюда штаб ПВО об’екта основ¬ 
ное внимание должен уделять подготовке 
командиров отделений и начальников цехо¬ 
вых команд, что он безусловно сможет осу¬ 
ществить» так как будет освобожден от во¬ 
просов непосредственного комплектования и 
обеспечения явки бойцов на занятия. 

Кроме цеховых унитарных команд ком¬ 
плектуется одна общеоб’ектовая команда из 
мелких цехов, в которых не формируются 
цеховые команды. Общеоб’ектовая команда 
служит резервом начальника об’екта ПВО. 
В зависимости от обстановки командование 
об’екта может также маневрировать и це¬ 
ховыми ко.мандами по принципу: каждый цех 
комплектует одно или несколько, отделений 
полностью во главе с его ко.мандиром. 

■ѵ Вполне понятно, что при такой системе 
формирований развернуть силы и средства 
ПВО об’екта можно гораздо быстрее и 
проще. 

Порядок действий по сигналу «воздушная 
тревога» должен быть следующим. 

Цеховые команды по сигналу «воздушная 
тревога» собираются на сборные пункты в 
цехах, здесь же получают имущество, при¬ 
готовляются к действию. Начальник коман¬ 
ды докладывает о готовности в КП и на¬ 
чальнику цеха. 


ШКОЛА ПВО НА ОБЪЕКТЕ 

А. ИРІЙДТИЕР, П. ФАТОВ 

Кадры начсостава ПВО промышленных 
об’ектов до сего времени готовились на раз¬ 
ных местных и гарнизонных вре.ченных кур¬ 
сах и в осоавиахимовских школах ПВХО 
по очень пестрым программам и в отрыве 


В пределах цеха и прикрепленного уча¬ 
стка команда действует самостоятельно, на¬ 
чальник команды докладывает о своих дей¬ 
ствиях начальнику об’екта. В остальных 
случаях он действует по распоряжению ко- 
мандования-^’екта. 

Личный состав ЦПП и ПСО прибывает не¬ 
посредственно в ППП и ПСО. Начальники 
ППП и іПСО локладывают о готовности. 
Начальники цехов, из которых приписан 
личный состав к ППП и ПСО, проверяют 
явку и пополняют выбывших. 

Мы не касаемся вопросов подготовки и 
действий служб охраны порядка, пожарной 
и восстановительной, так как здесь по-на¬ 
шему мнению изменений вносить не Ьіе- 
дует. 

Таким образом из вышеизложенного вид¬ 
но, что с переходом на принцип цехового 
комплектования и подготовки мы добьемся 
того, что: 

основные звенья производства будут за¬ 
интересованы и ответственны за подготовку 
к ПВО; ' 

будут достигнуты заинтересованность и 
активность всего личнсхо состава формиро¬ 
ваний в подготовке; 

будут достигнуты путем своевременной 
замены убывших полный штатный состав 
формирований, точный и гибкий учет я хо- 
^шая посещаемость занятий; 

руководство и управление Армирования¬ 
ми во все периоды будут иметь стройную 
систему;. 

все организации завода (и все низовые 
зренья организаций) вопросу подготовки к 
ПВО будут уделять такое же вни.мание, как 
и вопросам производства, так как при та¬ 
ком положении подготовка к ПВО будет 
являться неот’емлемой частью всей деятель¬ 
ности завода. 

Безусловно мы не полностью осветили все 
вопросы, связанные с переходом к цехово.му 
принципу формирований; надеемся, что об’- 
ектовые работники на страницах журнала 
поделятся своими соображения.ми и опытом 
по данному вопросу. 


учебы от реальных условий производства. 
Школа или курсы готовили обучаемого в 
искусственно созданной школьной обста¬ 
новке,, которая не и.мела и не могла иметь 
ничего общего с обстановкой настоящего 
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о<^’екта. Отсюда — разрыв теории и прак¬ 
тики. 

Мы сдела.іи попытку организации школы 
ПВО непосредственно на об’екте Нарком- 

тяжпрома. 

Прежде всего было решено не создавать 
никакого самостоятельного аппарата шко¬ 
лы: штаб об’екта явился готовым аппара¬ 
том руководства будущей школы. Это по¬ 
ложение помимо экономии средств отвечает 
іакже основному требованию: во всей ра¬ 
боте школы не отрываться от реальных 
условий об’екта. На опыте уже -пройденно¬ 
го нами организационного периода необхо¬ 
димо отметить, что подготовка к первому 
учебному созыву проптла быстро и успешно. 

Практически штабу об’екта пришлось в 
первую очередь обеспечить помещение и 
имущество. Для этого нужно было только 
увязать план своей повседневной работы с 
планом школьных занятий в смысле исполь¬ 
зования имеющихся классных помещений и 
учебного имущества. Требования школы на 
классные помещения были очень скромны 
авиду преимущественно практического со¬ 
держания ее программы. Имущество же для 
тактической подготовки потребовало неко¬ 
торого пополнения и кое-каких доделок ра¬ 
ционализаторского порядка — то и другое 
в небольшом об’еме и с возможностью по¬ 
стеленного выполнения. 

Методическая подготовка учебного про¬ 
цесса потребовала известных дополнитель¬ 
ных работ в части составления программы, 


изготовления некоторых новых наглядных 
діатериалов, планирования учебных занятий 
и т. д. В нашей практике благодаря руко¬ 
водству и помощи со стороны соответствую¬ 
щего органа НКТП на все эти работы по¬ 
требовалось буквально около десятка дней. 

Подбор преподавательского состава в ус¬ 
ловиях краевого центра не создал затруд¬ 
нений. 

Техническая подготовка учебного процес¬ 
са явилась пожалуй наиболее трудным мо¬ 
ментом в си.^у короткого срока, поставлен¬ 
ного для подготовки первого созыва. Здесь 
потребовалось обеспечить письменные при¬ 
надлежности для куратнтов, учебные жур¬ 
налы, подбор сколько-нибудь однородной 
литературы в качестве учебников, печата¬ 
ние программы с. расчетом доведения ее до 
курсантов и т. д. Все же и со всеми этими 
мелочами удалось справиться удовлетвори¬ 
тельно. 

В итоге краевая школа при нашем об’ек¬ 
те изготовилась и развернулась в кратчай¬ 
ший срок и с минимальными затратами. 
Школа уже работает. Первый созыв мы 
имеем без отрыва от производства — еже¬ 
дневные вечерние занятия по 4 учебных ча¬ 
са, в общем об’еме 1 месяц. Сейчас мы го¬ 
товим только младших командиров и при¬ 
том лишь одной специальности — химиче¬ 
ской сіужбы. На-ходу в течение первого со¬ 
зыва школе предстоит подготовиться к бо¬ 
лее сложному об’ему подготовки, включая 
средний начсостав спецкоманд и начсостав 
цеховых унитарных формирований. 


БРИГАДЫ СОДЕЙСТВИЯ МИЛИЦИИ НАДО ПРИВЛЕЧЬ К ПВО 


Ммоше начальники штабов ПВО не зна¬ 
ют, что такое бригады содействия милиции, 
и не пытаются привлечь их к работе по 
ПВО. 

Члены бригады содействия милиции, или. 
как их называют, «бригадмиловцы», при 
умелом их использовании штабом ПВО мо¬ 
гут оказать штабу большую помощь в про- 
ВОДИ.МОЙ ими работе. Еще в мирное в|>е.мя 
на случай воздушной тревоги бригад.милов- 
цы явятся надежным резервом штаба ПВО, 
способным выполнять самые разнообразные 
и ответственные поручения. 

Основной работой по ПВО на об’екте 
для бригады содействия милиции явится ра¬ 
бота в ко.мандах охраны революционного 


порядка, где бригадмиловцы явятся костя¬ 
ком этой команды, причем костяком, наи¬ 
более знающим и наиболее дисциплиниро¬ 
ванным. . 

Кро.ме того бригада содействия милиции— 
это готовый аппарат для проверки штабо.ч 
ПВО всех участков работы по ПВО на об’¬ 
екте; посредством этого специально подго¬ 
товленного аппарата штаб ПВО может всег¬ 
да и.меть богатый материал по результатам 
>чений, тревог и т. д. Наконец наряду с 
несением своих прямых обязанностей бри¬ 
гада содействия милііции .может нести по¬ 
стоянный надзор за выполнением правил и. 
инструкций по ПВО как отдельными цеха¬ 
ми, так и об’ектом в целом. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕНИТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 


т. яртдмои<>в 

Современные зенитные прожектора явля- 
-ются мощным осветительным средством; по 
дальности действия, направленности освеще¬ 
ния и продолжительности удержания цели 
в луче они не находят конкурентов среди 
всех существующих средств дальнего бое¬ 
вого освещения. 

Колоссальные успехи техники прожекто- 
ростроения за послевоенное время можно 
демонстрировать хотя бы следующими при¬ 
мерами. 

Если раньше максимальная сила света 
-крупных прожекторов не превосходила 
500 млн. международных свечей, то теперь 
имеется практическая возможность осуще- 
<твлять прожекторные установки, сила све¬ 
та которых превышает 2 млрд, международ¬ 
ных свечей. При этом современные прожек¬ 
тора, обладающие такой же световой мощ¬ 
ностью, что и старые, по своему весу в 
10—15 раз легче прожекторных установок' 
1914—1918 гг. 

Это можно объяснить в первую очередь 
•общим состоянием и успехами техники. В 
самом деле, если прожекторостроение до 
мировой войны использовало в качестве 
источника света исключительно дуговые 
лампы с обычными угольными электродами 
и располагало только громоздкими агрегат¬ 
ными установками, преимущественно на 
конной тяге, тяжеловесной конструкцией 
прожекторного фонаря и примитивными си¬ 
стемами управления лучом, то в настоящее 
время прожекторная техника располагает 
мощным источником световых излучений в 
виде высокоинтенсивной вольтовой дуги 
Бека-Гельгофа, имеет легкие агрегатные 
установки автомобильного типа, широко ис¬ 
пользует легковесные и прочные алюминие¬ 
вые сплавы для конструктивною выполне¬ 
ния прожекторною фонаря, имеет прекрас- 
і*ые транспортные средства, обеспечивающие 
необходимую подвижность и проходимость 
прожекторной установки, располагает со¬ 
вершенно новыми и оригинальными система¬ 
ми управления лучом и т. д. (рис. 1). 

Зенитные прожекторные установки по¬ 
явились к концу мировой войны и их даль¬ 


нейшее развитие было обусловлено ростом 
средств воздушного нападения и обороны за 
все послевоенное время. Расширение воз¬ 
можностей (НОЧНОЙ работы авиации, повы¬ 
шение дальнобойное ги и скорострельности 
зенитной артиллерии выдвигают все более 
повышенные требования к зенитному осве¬ 
щению. Пёред ним ставятся задачи повыше¬ 
ния дальности действия, наибольшей эффек¬ 
тивности в световом поиске, освещения це¬ 
лей, перемещающихся с громадными угло¬ 
выми скоростями, четкой и безотказной ра¬ 
боты механизмов прожекторной установки 
и т. д. 

Однако достигнутые успехи в области 
прожекторостроения лишь в некоторой сте¬ 
пени соответствуют современным запросам 
тактики ПВО и не могут гарантировать 
свою полноценность для ближайшего буду¬ 
щею. 

Поэтому дальнейшее совершенствование 
прожекторных установок для зенитного ос¬ 
вещения идет все тем же быстрым темпом, 
в чем легко убедиться, ознакомившись хотя 
бы с некоторыми новинками иностранных 
прожекторных фирм: Сперри в Америке, 
Лоннекер в Голландии, Кольбен-Данек в Че- 
хо-Словакин и др. 
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Рис. 1. 

* Сравнительная ве* 
личина максималь¬ 
ных значений си¬ 
лы" света про¬ 
жекторов с обыч¬ 
ными дугами и с 
дугами повышен¬ 
ной яркости. 
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Ра<5ота проводится в осногоіом по линии 
разрешения следующих технических вопро¬ 
сов: 

1) изыскания новых, наиболее эффектив¬ 
ных источников света и усовершенствова¬ 
ния существующих дуговых ламп; 

2) то же в отношении оптических си¬ 
стем; 

3) улучшения конструкций прожекторных 
станций и разработки новых систем упра¬ 
вления лучом. 

Ниже приводится краткий обзор основ¬ 
ных направлений работы над разрешением 
технических проблем зенитного освеще¬ 
ния. Безусловно исчерпывающая оценка 
практической значи.мости того или иного 
нововведения не может быть здесь произ¬ 
ведена, так как для этого потребовался бы 
материал длительных полигонных или вой¬ 
сковых испытаний. 

Усовершеиствование дуговых ламп 

В качестве первичного излучателя для зе¬ 
нитных прожекторов применяются исклю¬ 
чительно дуговые ламлы с так называемой 
высокоинтенсивной дугой, или дугой повы¬ 
шенной яркости. ^ 

Высокая/ яркость этого источника света 
при малом об’еме светящегося тела весьма 
важна для получения при помощи оптики 
концентрированного -светового луча в же¬ 
лаемом направлении. Эти лампы в большин¬ 
стве случаев, снабжены автоматическими 
регулирующими механизмами, производящи¬ 
ми образование дуги, поддерживающими го¬ 
рение при стационарном режиме на дуге и 
при постоянном удержании кратера поло¬ 
жительного угля в области фокальной точ¬ 
ки отражателя. 

Наряду с несомненными преимуществами, 
которыми эти лампы обладают по сравне¬ 
нию с другими существующими источника¬ 
ми света, они имеют также ряд существен¬ 
ных недостаков, которые невыгодно отзы¬ 
ваются на всей конструкции прожекторной 
станции и на ее работе. 

Эти недостатки следующие: 

низкая экономичностьцуги как источни¬ 
ка света, 

необходимость постоянного наблюдения 
за работой дуговой лампы и сложность кон¬ 
струкции, 

наличие коптящего пламени над дугой, 

расход времени на зажигание лампы, 

относительно медленное остывание элек¬ 
тродов после выключения лампы. 

Низкая экономичность, присущая всем 
источникам света, основанным на темпера- 


іурном законе излучения, правда в не¬ 
сколько меньшей степени, присуща и воль¬ 
товой дуге повышенной яркости. Кроме 
значительных потерь электрической энергии 
в сопротивлениях и электромеханизмах, не¬ 
обходимых для поддержания горения дуги 
(эти потери по данным Бенфорда достигают 
30,6% от общего количества электрической 
энергии прожекторной станции), в самой 
дуге значительная часть энергии превра¬ 
щается в тепло и лишь 6—7% ее идет на 
производство видимых из.тучений. Получае¬ 
мое при этом тепло совершенно бесполезно 
рассеивается в пространство и кроме того 
требует специальной системы вентиляции 
ложуха прожектора во избежание разруше¬ 
ния отражателя и других деталей под влия¬ 
нием сильного нагрева. Эти потери, равно 
как и другие, требуют наиболее мощной си¬ 
ловой части прожекторной станции, а это 
конечно отзывается на общей ее стоимости 
с одной стороны и на ее подвижности и 
проходимости — с другой. 

Получение нового, наиболее экономично¬ 
го и достаточно мощного источника света, 
пригодного для целей дальнего освещения, 
является труднейшей проблемой. Повыше¬ 
ние экономичности существующих высоко¬ 
интенсивных дуг находится в прямой связи 
с устранением причин, вызывающих потери 
энергии, с одной стороны и с вопросами 
возможности повышения светового эффекта 
дуги — с другой. 

В настоящее время большое внимание уде¬ 
ляется вопросам дальнейшего повышения 
яркости кратера существующих высокоин¬ 
тенсивных дуг. Это вполне понятно из того 
известного положения, что сила света про¬ 
жектора прямопропорциональна яркости кра¬ 
тера. Исследования возможности повышения 
яркости идут по различным направлениям. 
Производится например подбор материалов 
для изготовления электродов, обладающих 
наибольшей световой эффективностью. При 
этом исследуется горение электродов в раз¬ 
личных условиях, как-то: при повышенном 
и пониженном давлении окружающего газа, 
при присутствии в окружающем воздухе 
различных паров, при различных плотно¬ 
стях тока, проходящего через электроды, 
и т. д. 

- Исследуется влияние на процесс горения 
добавочных электрических и магнитных 
полей, различной формы электродов и их 
взаимного расположения. 

В результате этих работ сейчас уже на¬ 
ряду с 150-амперными высокоинтенсивными 
дугами в зенитных прожекторах находят 
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себе применение 250- и 300-амперные дуго¬ 
вые лампы. 

Большое значение для повышения даль¬ 
ности видимости освещаемой цели имеет 
спектральный состав излучений источника 
света. Высокои'нтенсивная дуга имеет менее 
прерывчатый спектр излучений, нежели ду¬ 
га обычная, и максимум излучений у нее 
сдвинут в область коротких длин волн. От¬ 
ражатель обладает неравно.черной отражаю¬ 
щей способностью для различных длин волн 
световой энергии. Слой атмосферы, через 
который проходит луч по пути к цели, про¬ 
пускает различные длины волн также не в 
одинаковых долях. Поэтому возникает не¬ 
обходимость сместить максимум излучения 
источника света на те длины волн, которые 
обеспечили бы при некоторых средних усло¬ 
виях работы максимальную дальность ви¬ 
димости освещенной прожектором цели. 

Вторым из указанных недостатков дуго¬ 
вых ламп является необходимость постоян¬ 
ного наблюдения за их работой и вместе 
с тем относительная сложность их кон¬ 
струкции. Это усложняет .обслуживание 
прожектора, требует больше времени на 
тренировку о^луживающего персонала и 
конечно невыгодно отзывается на конструк¬ 
ции прожектора, усложняя и утяжеляя ©го. 
Однако сложность конструкции дуговой 
лампы находится в прямом проітиворечии с 
простотой ее обслуживания. В самом де.і€, 
упрощение конструкции приводит в конеч¬ 
ном счете к лампе с ручной регулировкой, 
которая может быть изготовлена более лег¬ 
кой, ЙО зато она требует постоянного и 
внимательного наблюдения за ее работой 
одного человека, который должен быть как 
бы прикован к ее штурвалам. И несмотря 
на это, такой способ регулировки не может 
обеспечить необходимого однообразия в го¬ 
рении вольтовой дуги. 

Преимущество автоматических ламп со¬ 
стоит в том, что они надежнее в работе, а 
об'луживание их может быть достаточно 
.'’і'остым, так как они требуют уже не по- 
(тоянного, а лишь периодического наблю¬ 
дения за их работой. Поэтому устранение 
указанных недостатков идет по линии со¬ 
вершенствования регуляторов дуговых ламп 
с задачей получения полного автоматизма 
в работе лампы. 

Автоматическая регулировка должна быть 
такой, чтобы лампа, включаясь по мере на¬ 
добности, работала достаточно четко и на¬ 
дежно без какой-либо посторонней помощи. 
Вполне понятно, что регулирующий меха¬ 
низм такой лампы должен обладать способ 


ностью плавной и точной регулировки горе¬ 
ния, не допуская обрывов дуги, смещения 
концов электродов от своего нор,ѵильного 
положения и т. д. 

Таким образом усложнение конструкции 
регуляторов имеет свое оправдание, и пос¬ 
ледние образцы дуговых ламп фирмы Коль- 
бен-Данек (рис. 2) и Лоннекер (рис. 3) со 
всей очевидностью подтверждают стремле¬ 
ние к полному автоматизму. 

Лампа Кольбен-Данек имеет достаточно 
чувствительную регулировку, причем у нее 
каждый уголь имеет самостоятельный ре¬ 
гулирующий механизм, лампа автоматиче¬ 
ски выключается при догорании или пре¬ 
кращении подачи углей, вык.тючение лампы 
сопровождается подготовкой к последующе¬ 
му ее зажиганию. 



Рис. 2. 

Автоматическая луговая лампа фирмы Кольбен- 
Данек. 
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Лампа Лоннекер полностью автоматизи¬ 
рована. Она имвет наряду с механизмами 
подачи углей также специальное термостат¬ 
ное устройство для авто.матического удер¬ 
жания кратера положиіельнопо угля в фо¬ 
кусе отражателя. Эта лампа имеет раздель¬ 
ную подачу и вращение положительного 
угля. 

Образование при горении высокоинтенсив¬ 
ной вольтовой дуги коптящего пламени яв¬ 
ляется весь.ма вредным в двух отношениях. 
Во-первых это пламя, нарущая общую сим¬ 
метрию дуги как источника света, создает 
освещение некоторого участка непосред¬ 
ственно перед прожектором («борода»). Это 
освещение демаскирует расположение про¬ 
жекторной станции и. мешает наблюдению 
за освещаемой целью. Во-вторых пламя над 
дугой содержит большое количество несго¬ 
ревших частжц углей, которые находятся в 
подвешенном состоянии внутри кожуха и, 
оседая на отражатель и защитное стекло, 
понижают коэфициент полезного действия 
прожектора. Устранение этого недостатка 
очевидно повышает эффективность прожек¬ 
тора и улучшает условия его работы. 

В современных прожекторах закрытого 
типа устраивается специальная система вен¬ 
тиляции кожуха, которая и предназначает¬ 
ся главным о^зом для того, чтобы эвакуи¬ 
ровать из него копоть, не давая ей оседать 
на отражатель и защитное стекло. Как уже 
указывалось, эта система вентиляции также 
имеет своим назначением отвод тепла от 
отражателя, деталей лампы и защитного 
стекла. В некоторых типах прожекторов 
имеется так называемая «каминная» систе¬ 
ма вентиляции, когда над пламенем воль¬ 
товой дуп« устраивается вытяжная труба, 
через которую копоть отсасывается, не ус¬ 
пев распространиться в кожухе. Эта по¬ 
следняя имеет тот недостаток, что камин- 
труба вводит дополнительные потери све¬ 
тового потока, экранируя некоторую пло¬ 
щадь отражателя. Для устранения другого 
вредного действия этого пламени, а именно 
«бороды», применяются различные приспо- 
соб.кния, экранирующие, срезающие пламя 
или перекидывающие пламя вниз, а тем са- 
.мым «бороду» наверх. Например в упомяну¬ 
той выше лампе фирмы Кольбен-Данек име¬ 
ется затемняющий абажур над положитель¬ 
ным угледержате.’юм, а в радиаторе, защи¬ 
щающем от нагрева механизм подачи по¬ 
ложительного угля, имеется горизонтальная 
щель, через которую нагнетается охлажда- 
юо^й воздух, который препятствует высо¬ 
кому под’ему пламени нѣд дугой. 


Лампа Лоннекер устроена так, что может 
работать с «ка,минной» системой вентиляции, 
или будучи установлена вертикально (как 
показано на рис. 3) или как перевернутая 
лампа с дугой, горящей вниз и несколько 
в бок. В прожекторах с «ка.минной» систе¬ 
мой вентиляции пламя экранируется ками¬ 
ном. Кро.ме того фирма Лоннекер изготов¬ 
ляет прожектоіра с так называемой «пере¬ 
вернутой» лампой (Инверт), у которой 
этектроды расположены так, что пламя об¬ 
разуется над ними. 

Следующим из указанных недостатков ду¬ 
говых ламп является необходимость некото¬ 
рого промежутка времени для образования 
дуги. В зенитных прожекторных установ¬ 
ках, предназначаемых для действия по це¬ 
лям, движущимся с большими скоростями, 
всякая, хотя бы и минимальная, непроиз¬ 
водительная потеря времени влияет на ус¬ 
пешность решения поставленной задачи. По¬ 
этому после общей готовности прожектор¬ 
ной станции к освещению противника и по 
обнаружении его звукоулавливателем по ко¬ 
манде «луч» таковой должен быть дан мгно¬ 
венно. Исходя из этого, необходимо такое 
устройство регулятора дуговой лампы, что¬ 
бы он производил мгновенное дугообразо- 
вание. 

Дуговая лампа Кольбен-Данек снабжена 
специальным мехаиизіѵюм для мгновенного 
зажигания, состоящим из качающегося от¬ 
рицательного угледержателя и электромаг¬ 
нита. 



Рис. 3. 

Автоматическая дуговая лампа фирмы Лои- 
некер. 
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Дуговая лампа Лоннекер также 'Имеет спе¬ 
циальную систему мгновенного зажигания, 
состоящую из электромагнита вспомога¬ 
тельного электрода и рычажной сист€;мы. 
Механизм этот работает так, что после об¬ 
разования вольтовой дуги он сра^ же го¬ 
тов для нового зажигания. 

После выключения дуговой лампы сильно 
раскаленный конец положительного угля 
продолжает еще светить до того момента, 
пока не охладится. Это также нежелатель¬ 
но с точки зрения маскировки расположе¬ 
ния прожектора. 

Поэтому наряду с мгновенным зажиганием 
возникает вопрос и о «мгновенном гаше¬ 
нии луча». Применяемые жалюзи и заслоны 
вызывают дополнительные потерн светового 
потока при работе прожектора и утяжеля¬ 
ют прожектор, а потому не .могут быть 
признаны удовлетворительными. Здесь идут 
по пути устройства затемняющих и экра¬ 
нирующих приспособлений в дуговой лампе. 

Усовершенстмииіния отражателей 

Параболический отражатель является глав¬ 
нейшим элементом- зенитной осветительной 
установки. От его размеров, веса, прочно¬ 
сти и качества поверхностей зависят кон¬ 
струкция всей прожекторной станции, ее 
вес, габариты, подвижность, проходимость и 
осветительная способность. Стеклянные па¬ 
раболические отражатели, применяемые в 
современных зенитных прожекторах, несо¬ 
вершенны во многих отношениях. Их основ¬ 
ными недостатками являются; 
малая механическая прочность, 
разрушение под влиянием, неравномерного 
нагрева, . ♦ 

<^льшой вес стеклянной массы, 
дороговизна изіютовления. 

Для получения концентрированного луча 
в желаемом направлении может быть при¬ 
менена параболическая поверхность, изго¬ 
товленная из какого-либо материала, обла¬ 
дающего высоким коэфициентом зеркаль¬ 
ного отражения и некоторой определенной 
теплостойкостью. Из известных материалов 
серебро обладает наиболее высоким коэфи¬ 
циентом зеркального отражения, причем его 
отражательная способность сравнительно 
одинакова для видимых световых лучей всех 
цветов, что очень важно с, точки зрения 
цветности луча прожектора. 

Однако серебро, не защищенное от воз¬ 
действия окружающего воздуха, окисляется 
и быстро теряет свою отражательную спо¬ 
собность и, не защищенное от нагрева со 


стороны источника света, может изменить 
свою форму. Во избежание этого серебр5>- 
ная отражающая поверхность должна быть 
защищена каким-либо прозрачным материа¬ 
лом, который не позволял бы ей окислять¬ 
ся и деформироваться, а также был бы про¬ 
чен, по ВОЗ.МОЖНОСТИ легок и очищался про¬ 
стыми способами от насевшей на нею ко¬ 
поти. Таким материалом в современных 
прожекторных отражателях является сте¬ 
кло, которое и играет роль защиты сереб¬ 
ряного слоя со стороны его отражающей 
поверхности. С противоположной стороны 
зеркальный слой защищается тонким слоем 
меди, лака и краски. 

Стеклянный слой и обладает значитель¬ 
ной частью из указанных выше недостат¬ 
ков. Стекло имеет низкую механическую 
прочность, вследствие чего отражатели ча¬ 
сто разрушаются еще при установках их в 
прожекторный фонарь или при испытаниях 
последнего. 

Достаточно некоторой неравномерности 
крепления отражателя в прожекторе, для 
того чтобы отражатель лопнул под влия¬ 
нием сотрясений, которые неизбежны при 
транспортировке и возможны при работе 
прожектора, особенно в результате резкого 
торможения или выведения из покоя рыв¬ 
ком. Хрупкость стекла, а также трудности, 
возникающие при обработке его поверхно¬ 
стей, требуют некоторой определенной тол- 
•щины параболического отражателя. Тол¬ 
стый слой стекла делает отражатель тяже¬ 
лым и тем самым утяжеляет весь прожек¬ 
тор и уменьшает подвижность всей уста¬ 
новки. 

В самом деле, уменьшение толщины сте¬ 
кла параболического отражателя было бы 
выгодным в следующих отношениях: отра¬ 
жатель стал бы менее тяжеловесным, а сле¬ 
довательно и более удобным 4 отношении 
обработки, установки в прожекторе и в ра¬ 
боте; он был бы уже поэто.му более проч¬ 
ным, так как отжиг тонкого стекла удает¬ 
ся лучше, чем толстого, и поэтому оста¬ 
точные внутренние натяжения в нем были 
бы меньшими. 

Отражатель при работе прожектора под¬ 
вергается сильному и неравно.мериому на¬ 
греву со стороны источника света. Эта не¬ 
равномерность нагрева ведет к значитель¬ 
ным местным внутренним натяжениям в сте¬ 
кле и поэтому отражатели часто лопаются 
как под влиянием нагрева, так и быстрого 
охлаждения. Более тонкий стеклянный от¬ 
ражатель меньш^ поглощает теплоту от 
источника света и поэтому менее подверг- 
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иут разрушению из-за температурного 
эффекта. 

Дороговизна стеклянного параболическо¬ 
го отражателя обусловлена применением 
для его изготовления высокосортного опти¬ 
ческого стекла, затратой большого колте- 
ства времени на варку, формовку и отжиг 
стекла, большого количества человеко-ча¬ 
сов на шлифовку и полировку его поверх¬ 
ностей, трудностями в получении одинако¬ 
вой кривизны различных концентрических 
зон отражателя и др. Поэтому разрушение 
параболического отражателя — это выве¬ 
дение из строя ^ьма дорогостоящего иму¬ 
щества. 

Разрушение отражателя делает прожек¬ 
торную установку почти неработоспособ¬ 
ной на длительный промежуток времени, 
так как замена отражателя требует с од¬ 
ной стороны (^циальной сноровки, а с 
другой стороны не может быть произведе¬ 
на быстро вследствие того, что запасный 
отражатель не может находиться при про¬ 
жекторной станции из-за его тяжеловесно¬ 
сти и хрупкости. 

Таким образом устранение недостатков 
существующих отражателей является весь¬ 
ма важным вопросом прожекторостроения, 
от успешного разрешения которого зави- 
іит дальнейш^ скачок в развитии прожек¬ 
торной техники. 

Работа ло усовершенствованию отража¬ 
телей проводится в различных направлени¬ 
ях: исследуются вопросы получения наибо¬ 
лее выгодных форм поверхностей (кроме 
параболической <1юрмы); изучаются воз¬ 
можности применения'^ составных секцион¬ 
ных отражателей для целей дальнего осве¬ 
щения (одним из руководящих принципов 
здесь является получение такой кривой 
светораспределения прожектора, при кото¬ 
рой обеспечивалась бы максимальная види¬ 
мость освещаемой цели); стремятся умень¬ 
шить толщину стекла отражателя- до пре¬ 
дельно возможной и доходящей до толщи¬ 
ны слоя прозрачной эмали. 

За последнее время имеется несколько 
сообщений об изготовлении небьющегося, 
пуленепробиваемого, теплостойкого стекла; 
вопрос очевидно заключается в его оптиче¬ 
ских свойствах и весе.. По мере удовлетво¬ 
рения и этим требованиям такое стекло бе¬ 
зусловно найдет себе применение в прожек¬ 
торной технике. 

Вопрос о замене стеклянных отражате¬ 
лей, обладающих указанными недостатками, 
металлическими является старым и вечно 
новым вопросом. Над разрешением его мно¬ 


го работали ранее, но получаемые резуль¬ 
таты никогда еще не были практически- 
полноценными. Это об’ясняется с одной сто¬ 
роны тем, что наталкивались на трудности- 
подыскания такого металла или сплава, ко¬ 
торый имел бы высокую отражательную- 
способность и сохранял ее длительный про¬ 
межуток врелиени; с другой стороны необ- 
ходиіѵю, чтобы дашый металл был доста¬ 
точно теплостоек и не допускал изменения- 
формы отражателя при нагреве и охлажде¬ 
нии. Лоявившиеся хромированные отража¬ 
тели еще далеки до совершенства, но и их 
надо считать шагом вперед в разрешении 
да^^ного вопроса. В последнее время перс¬ 
пектива получения удовлетворительного ме- 
іаллического отражателя начинает пода¬ 
вать надежды. Ловидимому таким металлом, 
является некоторый алюминиевый сп.>іав, 
удовлетворяющий указанным требованиям. 

Конструкции станций и управление лучен 

В настоящее время существует большое 
количество разнообразных конструкций зе¬ 
нитных прожекторных -установок. Это об’¬ 
ясняется тем, что в капиталистическйх 
странах вследствие колоссального роста во¬ 
оружений по всем направлениям военной 
техники и в области зенитного освещения 
ведутся искания и подбор типов, наиболее 
полно удовлетворяющих пред’явленным тре¬ 
бованиям. Поэтому все типы прожекторов, 
находящиеся на вооружении, различаются 
ліежду собой -не только марками конкури¬ 
рующих фирм, но и теми или иными недо¬ 
статками или лреи.мущ^ствами друг перед 
другом. Каждая новая конструкция несет 
на себе отпечаток лихорадочной -деятелыно- 
сти в отношении устранения недостатков 
предыдущей. 

Вообще говоря, надо -различать два клас¬ 
са прожекторных установок для зенитного 
освещения: 

полустационарная противовоздушная уста¬ 
новка, предназначенная для световой обо¬ 
роны важных стратегических, администра¬ 
тивно-хозяйственных и промышленных цен¬ 
тров; 

подвижная прожекторная станция, пред¬ 
назначенная для решения задач подвижной 
световой обороны — войск, ар.мейских ты¬ 
лов и т. д. — и с успехом используемая 
для разрешения задач, -указанных для пер¬ 
вого класса прожекторных установок. 

Стационарные зенитные установки в кон¬ 
структивном отношении являются менее за- 
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Рис. 4. 

Зенитно-прожекторная станция Сперри 1925 г. 
Прожектор открытого типа без дистанционно¬ 
го электрического управления. 


труднительными, так как здесь решение 
конструктивных вопросов значительно лег¬ 
че, чем в случае подвижных прожекторов. 
Одной из важнейших проблем подвижных 
прожекторных установок является проблема 
легкости конструкции прожектора и обслу¬ 
живающих его работу приборов и механиз¬ 
мов. 

Известно, что в первых образцах зенит¬ 
ных прожекторов, изготовляемых фирмой 
Сперри в Америке, многое было принесено 
в жертву легкости установки. Таков напри¬ 
мер прожектор (рис. 4) открытого типа, не 
имеющий электрической системы управле¬ 
ния и с ручной регулировкой лампы. 

Прожектор этого типа обладает тем не¬ 
достатком, что он не лозволяет вести на- 
45людение за освещаемой целью на предель¬ 
ной дальности, которая могла бы быть по¬ 
лучена при том же прожекторе, но с ди¬ 
станционным электрическим управлением. 
Такой прожектор не позволял минимально 
ограничить время поиска цели при совмест¬ 
ном действии с звукоулавливателем и нако¬ 
нец при ручной системе управления и руч¬ 
ной регулировке лампы не обеспечивались 
необходимые надежность и безотказность 
в работе установки. 

Открытый зенитный прожектор являлся 
стандартным типом в американской армии 
до 1925 г., когда был разработан закрытый 
тип М-І. В конструкции этого закрытого 
прожектора уже находят себе широкое 
применение алюминиевые сплавы. Тыльная 
половина кожуха является сплошной отлив¬ 
кой, образующей достаточно прочную опо¬ 
ру для отражателя. Недостаточная жест¬ 
кость крепления последнего в прожекторах 
открытого типа была одним из его недо¬ 
статков. 

Прожектор закрытого типа модели М-І 
монт^Фуется также на легкой автомобиль¬ 


ной тележке, имеет автоматическую дуго¬ 
вую лампу и электрическую систему упра¬ 
вления на постоянном токе импульсного 
типа с постом управления (компаратором) 
в виде ступенчатого указателя осноситель- 
ного положения осей звукоулавливателя и 
прожектора. 

Характерно проследить процесс совер¬ 
шенствования прожекторов фирмы Сперри 
за последующий период. 

Прожектор модели М-І вскоре оказался 
не удовлетворяющим предъявляемым требо¬ 
ваниям, в основном благодаря несовершен¬ 
ству своей системы управления. Его систе¬ 
ма управления была такова, что при боль¬ 
ших скоростях перемещения прожектора по 
азимуту или углу местности всегда имела 
место потеря ориентации прожектора с зву¬ 
коулавливателем. Не был также доста¬ 
точно разработан вопрос о введении попра¬ 
вок на данные звукоулавливателя. 

Ведется усиленная работа в направлении 
усовершенствова^іия этой системы управле¬ 
ния. Сначала модифицируется пост управле¬ 
ния типа М-І, так что потери ориентации 
устранены д-тя довольно широких пределов 
скоростей вращения прожектору. Однако 
система управления еще не является само 
синхронизирующейся. В 1927 г. выходит из 
производства новая .модель закрытого про¬ 
жектора М-ІІ, имеющая листанционіюе 
электрическое управление на переменном 
токе, которая уже является само:инхронн- 
зирующейся, и ее пост управления, вместо 
того чтобы указывать положение осей зву¬ 
коулавливателя и прожектора, указывает 
раз.ность между ни.^и в угловых ве.іичинах. 
Когда его ли.мбы стоят на нулях, оси про¬ 
жектора и звукоулавливателя парал.іельны. 
В том же году пост управления модели М-ІІ 
был изменен, и снова вернулись к тому, что¬ 
бы его шкалы показывали положение осей 
прожектора и звукоулавливателя. Этот іип 
поста управления в 1929 г. был принят за 
стандартный для зенитных прожекторных 
установок. 

Наряду с этим ведется большая работа по 
линии увеличения подвижности и проходи¬ 
мости установки. Если модели М-І (1925 г.), 
М-ІІ (1927 г.) и М-ІѴ (1928 г.) монтируют¬ 
ся на шасси «СабіПас» и прожекторная 
станция в своем составе имеет по 2 машины 
(одна—прожекторная и силовая установка, 
другая — тягач для звукоулавливателя), то 
после длительного подбора для типа М-ѴІ 
принимается шасси «Оиріех» (рис. 5). 

Это шасси имеет двойную шину на зад¬ 
нем скате, транспортирует прожектор, под- 
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ссм^юе оборудование, 5 человек команды 
и букси|>ует прицепку звукоулавлівателя, 
■есящую приблизительно 3175 кг. С этой 
нагрузкой силовая установі^ обладает до¬ 
статочной подвижностью, имея максималь¬ 
ную путевую скорость по хорошим доро¬ 
гам от 53 до 80 км в час. 

Приведенные примеры указывают на на¬ 
правление работы по усовершенствованию 
конструкции зенитных прожекторных стан¬ 
ций, которая сводится в основном к сле¬ 
дующему: 

усовершенствованию систем управления 
прожекторным лучом и изысканию новых 
способов решения проблемы зенитного осве¬ 
щения, обеспечивающих максимальную эф¬ 
фективность в поиске и сопровождении воз¬ 
душных целей; 

дальнейшему повышению подвижности и 
проходимости прожекторной установки. 

Эти основные направления подкрепляются 
еще усовершенствованиями по линии повы¬ 
шения надежности установки в работе и 
удобства в обслуживании; к таковым отно¬ 
сится ряд усовершенствований конструкции 
всех элементов прожекторной станции. 

Характещіым показателем того, насколь¬ 
ко серьезно ставится вопрос о повышении 
эффективности поиска воздушных целей, 
является шаг к усложнению конструкции 
зенитного прожектора, выразившийся в раз¬ 
работке англичанином Севеджем так назы¬ 
ваемого «многолучевого» прожектора. Ука- 



Рис. 5. 

Зеаятио-орожекторная станция Сперри 1929 г. 


занный прожектор дает не один -луч, как 
обычные прожектора, а несколько лучей, 
получаемых путем щюбления светового по¬ 
тока, отраженного от параболического от¬ 
ражателя серией зеркал, образующих опре¬ 
деленную систему. 

Эта система такова, что лучи, отражен¬ 
ные от определенных зеркал, могут взаим¬ 
но перемещаться, образуя на небосводе сеть 
световых пятен. 

Поиск облегчается тем, что одновремен¬ 
но обследуется большой участок небосвода 
и угловая ширина луча в этом случае может 
перекрыть угловую ошибку в показаниях 
местонахождения цели, звукоулавливателя. 

Многолучевой прожектор Севеджа в своем 
опытном образце имел кожух увеличенного 
размера, монтированный на шасси обычного 
грузового автомобиля, двигатель которого 
использовался и для вращения генератора. 
Внутри кожуха помещались дуговая лампа, 
параболический отражатель и система, пе¬ 
рераспределяющая световой поток в отдель¬ 
ные лучи. Эта последняя дробила световой 
луч прожектора на 300 отдельных лучей, 
и само собой понятно каждый из таких лу¬ 
чей обладал незначительной дальностью 
действия, совершено не отвечающей требо¬ 
ваниям. Кроме того при такой конструкция 
трудно надеяться даже на сохранение су¬ 
ществующей подвижности и проходимости 
прожекторной установки и конечно не мо¬ 
жет быть и речи о повышеши их. 

Однако принцип дробления луча приобре¬ 
тает большое значение с точки зрения усо- 
вершествования методики' поиска целей, и 
при условии обеспечения требуе.чой дально¬ 
сти действия такой прожектор найдет себе 
широкое применение. Как уже указывалось 
ранее, для решения задач ПВО имеется не¬ 
обходимость и в малоподвижных или полу- 
стационарных прожекторных установках; 
поэтому многолучевой прожектор, имея да¬ 
же тяжелую конструкцию, все же может ис¬ 
пользоваться для световой обороны крупных 
центров. 
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М3 ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ ДИРИЖАБЛЕЙ 
8 МИРОВУЮ ВОЙНУ 


а. дльдвнворгяр 

После империалистической войны во всех 
странах военное дирижаблестроение, достиг¬ 
шее широкого развития (в Англии в послед¬ 
ние месяцы войны в строю было 103 дирижаб¬ 
ля), было свернуто. Условия капиталистичс. 
ской экономики, необходимость значительных 
первоначальных капиталовложений, а затем и 
кризис не позволили развернуться в сколько- 
нибудь значительной мере коммерческому ди¬ 
рижаблестроению. 

В последнее время мы вновь наблюдаем 
усиление дирижаблестроения. Строятся либо 
только военные дирижабли (Франция), либо 
преимущественно военные ѵСША), либо ком¬ 
мерческие, могущие быть использованными 
для ряда военных целей, как бомбометание, 
разведка, десанты (Германия). 

В Японии принято и проводится в жизнь 
решение о заказе в Германии больших дири¬ 
жаблей частично для морского министерства, 
частично для эксплоатацин на скоммерческой» 
линии, первым звеном которой является уча¬ 
сток Токио—Чанчун (Манчжоу-Го). 

Правда от планов развития германского и 
японского дирижаблестроения до их осущест¬ 
вления дистанция значительного размера. 
Единственные два эллинга фирмы Цеппелин в 
Германии заняты: один дирижаблем сГраф 
Цеппелин», другой новым гигантом €Ь2 .129». 
Для возможности строить новые дирижабли 
нужно эти эллинги освободить. Строятся 
эксплоатационные эллинги для германских ди¬ 
рижаблей в Рио-дс-Жанейро (Бразилия) и в 
Севилье (Испания), которые не будут готовы 
раньше конца 1935 г. К 1936 г. ожидается по¬ 
стройка эллингов в Франкфурте-на-Майне. 
При наличии в Японии только одного боль¬ 
шого эллинга Б Казуниіаура (близ Токио) и 
невозможности построить эллинг и все произ¬ 
водственные постройки меньше чем за год мы 
можем ожидать следующих сроков пополне. 
ния дирижабельного парка: 

начало изготовления 2 -жестких дирижаблей 
<детали конструкции) — в любое время; 

начало сборки — по выводе из Фридрихега- 
фена -127» (сГраф Цеппелин») и сЬ/. -129», 
т. е. с конца 1935 г.; 

выпуск этих дирижаблей через год, к концу 
1936 г. 

Ускорение выпуска может быть достигнуто 
только в двух случаях: 

1) если будут строиться не опытные образ¬ 
цы, а повторение ранее построенных іипоо; 

2) если будет осуществлен вывод германских 
дирижаблей в Англию; соглашение об этом 
было достигнуто еще в 1932 г., но по ряду 
причин не реализовано. 

В дальнейшем можно ожидать выпуска ди¬ 
рижаблей по 2 через каждые 6 недель. Такая 
быстрая сборка была достигнута в Германии 
еще во время империалистической войны, а в 
отдельных случаях она производилась еще бы- 


У 

стрее (сБодензее» об’емом в 20 000 м* быж соб¬ 
ран в 21 день). 

Иными словами массового выпуска дирижаб. 
лей трудно ожидать ранее начала 1937 г. 

Развитие дирижаблестроения в странах да¬ 
леко не миролюбивых заставляет нас серьезно 
заняться изучением средств и методов борьбы 
с ними. 

Если зажигательные пули и наполнение ди¬ 
рижаблей водородом умаляли их военное зна¬ 
чение, то в настоящее время при примеяеинм 
несгораемых тканей и инертного газа гедия 
картина значительно изменяется. 

Если значительные линеййые размеры дири¬ 
жабля делали его большой целью, несмотря на 
большую высоту полета (до 8000 м), то в на¬ 
стоящее время его положение по сравнению 
с тяжелым самолетом' не на много хуже. Бом¬ 
бардировочная авиация в сомкнутом строю, 
несущая ту же нагрузку, что и дирижабль, за¬ 
нимает немалую площадь и будет также улов¬ 
ной целью для зенитного огня. 

У дирижабля же перед самолетом-бомбар¬ 
дировщиком будут два серьезных преимуще¬ 
ства. 

Первое — это возможность установки на ди¬ 
рижабле благодаря его грузоподъемности зна¬ 
чительно более дальнобойных пушек, чем на 
самолетах, т. е. возможность не подпускать к 
себе самолеты, если они и поднимутся на вы¬ 
соту полета дирийсабля. 

Второе — возможность прохода районов 
расположения занитных батарей, а также под¬ 
хода к об’екту нападения с остановленными 
моторами, по ветру, в облаках, т. е. практи. 
чески незаметно. Для ориентировки, а равно 
для корректирования бомбометания к нижне¬ 
му краю облаков может бытіГ выпущена на¬ 
блюдательная гондола на тросе (у погибшего 
в феврале американского дирижабля сМэкон» 
длиною около 900 и). Большой радиус дейст- 



Германский дирижабль сГраф Цеппелин». 
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Размеры современного дирижабля позволяіот 
ему брать на борт планеры и даже самолет» 
Так погибший дирижабль США сМэкон» имел 
на борту 5 истребителей. 

На рисунке — подвеска планера к германскому 
дирижаблю сГраф Цеппелин». 


ВИЯ позволяет дирижаблю лететь над малона¬ 
селенными местами, болотами, лесами и т. п., 
обойти (если ветер встречный) об’ект нападе¬ 
ния с тыла, дойти до него по ветру бесшумно, 
бесшумно же уйти в облаках. Под влиянием 
ряда катастроф крупных военных дирижаблей, 
имевших место за послевоенные годы в Анг¬ 
лии, Франции и США, в настоящее время не¬ 
которые специалисты считают, что дирижабль 
уже потерял свое военное значение. Однако 
нам думается, что это не так. 

Все вышеизложенные краткие соображения 
подтверждают возможность налетов дирижаб. 
лей в условиях, достаточно затрудняющих 
борьбу с ними. 

Интересно познакомиться с налетами герман- 
ских дирижаблей на Россию в 1914—1916 гг. 
Эти налеты по своему характеру значительно 
отличаются оі^ широко известных налетов на 
Англию. Там для ПВО жизненных центров была 
сосредоточена целая армия в 30 000 человек, 
280 самолетов, 300 орудий, 350 прожекторов, 
отрыв которой от фронта был гораздо чувстви¬ 
тельнее, чем все нанесенные дирижаблями по¬ 
тери. В России с ее громадными пространства¬ 
ми, растянутым фронтом, невозможностью хоть 
сколько-нибудь насытить примитивными сред¬ 
ствами ПВО технически отсталой царской ар¬ 
мии даже районы и подхслы к важнейшим 
об'ектам обороны деятельность дирижаблей 
носила другой характер. 

Если не может быть никакого сравнения 
между технической вооруженностью наіпей 
Красной армии и царской армии, то ряд ус.ю. 
ВИЙ, как размеры территории,^лина коммуни¬ 
кации, географические, климатические и другие 
особенности, и в настоящее время могут в зна¬ 
чительной мере отличать характер налетов ди¬ 
рижаблей на нашу территорию от таких же на¬ 
лётов например на< Францию. і 

Всю боевую работу германских дирижаб/іей 
на русском фронте можно разбить на след: ю-; 
щие театры: 

Черное море; 

сухопутный театр (австро-венгйрский и гер¬ 
манский фронт): 


организация налетов на Петроград; 
Балтийское море. » 

Первоначальной задачей работы германских 
дирижаблей на Черном море было препятствие 
Антанте в ее попытках открыть дорогу к рус¬ 
скому тырью через Дарданеллы, так как .един, 
ственная связь через Мурманск была недоста¬ 
точной и небезопасной благодаря нападенихм 
германских подводных лодок, доходивших до 
Белого моря. Частными, задачами, которые ста¬ 
вились германским дирижаблям, были: обеспе¬ 
чение доставки угля из Зонгулдака, и окрест¬ 
ных портов в Константинополь, разведыватель¬ 
ная работа для германских военных судов 
сГебен» и сБреслау», разведка минных заграж¬ 
дений, устанавливавшихся русскими перед Бос¬ 
фором, налеты на Севастополь и Батум, попут¬ 
ное нападение на Румынию ^ 

Основной базой германских дирижаблей для 
работы на Черном море* был небольшой бол¬ 
гарский городок Ямболи. База была оборудо¬ 
вана эллингом, газовым заводом, электростан¬ 
цией, радиостанцией с радиопеленгаторной 
установкой и метеостанцией. 

Рассмотрим работу некоторых из герман¬ 
ских дирижаблей, чтобы сделать некоторые об¬ 
щие выводы. 

Одним из первых на боевую работу был ііо- 
сіавлен жесткий дирижабль типа Шготте-Ланц 
- X- объемом в 38 650 м • с полезной нагруз¬ 
кой в 21 т. В июле 1916 г. должна была быть 
произведена совместная операция подводной 
лодки и дирижабля. Подводная лодка заняла 
позицию перед Севастополем, дирижабль дол¬ 
жен был произвести разведку передвижений 


^ I ОоеЬеІ ..А^гік ги ил$егеп Ріі«еп. 40000 кш 
2ерре1Іп-Кгіед8Іа1.г.с:). Ьеііоѵ. ѴогЬек епі^е^еп" 
ьзд. КосЫег. Л йі;(і;іг, 1933. 

* С этой же базы был совершен легендарный 
африканский поход дирижабля «Ь-59». 



Сбор металлического остова нового германско¬ 
го дирижабля сЬ2-129». 
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Германский учебный диряжабль Р28; емкость 
1 700 куб. м, мотор 80 л. с. 


русского флота, при возможности напасть на 
него и бомбардировать город. 2 июля дири¬ 
жабль, летя на высоте 2 850 м, достиг района 
Туэк (около Алушты). Однако метеорологи- 
ческие условия и технические неполадки заста¬ 
вили дирижабль повернуть. На обратном пути 
ночью в море дирижабль обнаружил русские 
военные суда, но, не произведя попыток напа¬ 
дения на них, вернулся в Ямболи. 27 июля 
1916 г. дирижабль вылетел для бомбардировки 
Севастополя и Батума. С запасом горючего на 
24 часа дирижабль вылетел в полет, из кото¬ 
рого больше не вернулся. Последнее радио да¬ 
ло знать, что он не в состоянии пробиться про. 
тив ветра в 30 м/сек. Чсобствеиная макснмаль' 
яая скорость дирижабля составляла 25 м/сек.). 

Следующий дирижабль типа сЦеппелин» 
•Ь2 - 101*об*емом 35 800 м* перелетел из Герма¬ 
нии также в Болгарию. Его собственная ско¬ 
рость составляла также всего 25,5 м/сек, и по¬ 
этому он не рисковал отходить далеко от бере¬ 
гов Черного моря. Зато он выполнил ряд удач¬ 
ных бомбардировок в РумыниптРумыния 27 ав¬ 
густа 1916 г. вступила в войну. В ту же ночь 
на Бухарест .Ь2- ЮГ* было сброшено более 
1 800 кг бомб. Позднее были произведены бом¬ 
бардировки Фетешти и ряда железнодорожных 
узлов к северу и северо-востоку. Весной 1917 г. 
дирижабль совершил ряд налетов на Митинену, 
Яссы и Одессу. 

Гораздо интенсивнее развернулась работа 
германских дирижаблей на сухопутном іеатре^ 

Первые 2 германских дирижабля — ..^-Ѵ* и 
- ІѴ** — были приданы армии Гинденбурга. 

Первый из них 7—8 и 11—12 августа произ¬ 
вел разведку района Влоцлав — Плоцк — Кут- 
но — Лодзь. В последнем полете дирижабль 
был поврежден обстрелам как русских, так и 
германских войск. Им были доставлены цен¬ 
ные сведения о концентрации войск в районе 
Новогеоргиевска, бомбардирован железнодо¬ 
рожный узел Млава и разогнан казачий полк. 
В последний налет дирижабль был поврежден 
шрапнельным огнем и упал из-за утечки газа 


1 Сведения взяты из книг: КоПтап. ,Оа$ 2ер- 
реІіп1и(! изд. 1924 г. и Етзі 2еЬтап апсі 

Ноѵагд Міп^^оз „ТЬе 2еррсІіп5**, изд. 1927 г., а 
также ряіа зарубежных журналов. 


близ Липовец; з.оіпаж был захвачен в плен 
при попытке поджечь дирижабль ^ 

Второй дирижабль (с2-ІѴ») совершил ряд 
дерзких налетов на малой высоте и неодно-* 
кратно обстреливался ружейным огнем. Из од¬ 
ного из полетов он благоролучно вернулся с 
300 пробоинами. • 

Почти одновременно обслуживал 'австрий¬ 
скую армию дирижабль системы Шютта-Ланц 
Его полеты производились в радиусе 
Холма и Люблина; один из полетов (с проме¬ 
жуточной посадкой в Перемышле) продолжался 
около 60 часов. 

Результаты первых боевых полетов, несмотря 
на их успешность, заставили Гинденбурга по¬ 
требовать пополнения более совершенными 
типами. 

Коммерческий дирижабль Луфт-Ганзы сСак- 
сен» провел ряд удачных налетов, в частности 
на форты Ломуси. 

,.2-ХІІ* и ..2-39* были переброшены в Аллен- 
штейн и обслуживали армию ген. Кольвнца, 
находившуюся у берега Нарева, чЪ -ХІІ» полу¬ 
чил задание разрушить железнодорожные узлы 
и выполнить бомбардировку Белостока и Мал¬ 
кина (июль 1915 г.). В отдельные дни с дири¬ 
жабля сбрасывалось значительное количество 
бомб (1 6^ кг и даже 3 000 кг). Только за один 
август 1915 г. им было сброшено около 9 т 
бомб и за короткий период совершено 18 на¬ 
летов. И августа 1915 г. дирижабль был по¬ 
врежден над Осовцом; после ремонта, бази¬ 
руясь на Кенигсберг (а затем на Варшаву), вы. 
полнил ряд налетов на Виленский железнодо¬ 
рожный узел 

^12-39**, базировавшийся на Шнейдемюль, 
выполнил ряд налетов на Ровно, Новогеор- 
гиевск и Новоминск (сбросил в частности в 
августе 1915 г. по 500 кг бомб на последние 


^ Почти весь состав и экипаж погиб в цар¬ 
ском концлагере в Сибири. 

^ За один из налетов им был разбит пасса¬ 
жирский поезд, принятый за поезд верховного 
главнокомандующего великого князя Николая 
Николаевича. 



Две передние моторные гондолы полужесткого 
дирижабля «Италия». Для уменьшения сопра 
тнвления воздуха гондолам придана яйцеобраз¬ 
ная форма. 
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2 пункта). 13—14 октября дирижабль сбросил 
на Ковно 1 т бомб. 7 декабря шрапнельным 
огнем под Ковно был разбит вал одного из мо¬ 
торов и дирижабль сделал вынужденную по¬ 
садку у Лыка. 

- 16** 24—^25 сентября 1914 г., вылетев из 
Кенигсберга, бомбардировал Варшаву, позд¬ 
нее — Лык. Последняя бомбардировка была 
выполнена, несмотря на несколько сот про¬ 
боин. 

,.1-2 - 17“ 9 августа 1915 г. из Кенигсберга 
бомбардировал Вильно. 

..Ь2-34*‘ 10—11 марта и 15—16 апреля 
1915 г. вместе с с2.ХІ» предпринял ряд нале¬ 
тов на Варшаву. Ни один из них не был до¬ 
веден до конца из-за плохой погоды. Первый 
дирижабль базировался на Лигниц, второй — 
на Поэен. 

.,Ь2 - 85* в октябре 1915 г. сбросил около 
12 т бомб на мосты и железнодорожные пути 
в окрестностях Двинска, Риги и Минска. Дири¬ 
жабль базировался на Алленштейн, €І2 
15—16 ноября 1915 г. сбросил 3,6 т бомб на 
Двинск, в феврале 1916 г. им была произведена 
бомбардировка Ковно. За первые 5 полетов 
этого года было сброшено 9,6 т бомб. 

..Ь2-89**, базируясь на Позен, 10—11 августа 

1915 г. сбросил 1,5 т бомб на Брест-Лнтовск, 
в тот же день бомбардировал Ковель, покрыв 
1 350 км; 2^26 августа на вокзал Брест-Литов- 
ска сбросил 1100 кг бомб. 

Приводимый перечень налетов позволяет сде¬ 
лать ряд общих выводов о задачах, которые 
ставились германским дирижаблям на сухопут¬ 
ном театре. Если при налете на Англию гер¬ 
манские жесткие дирижабли имели основной 
задачей нарушение снабжения (р.тзрушение 
промышленных объектов, доков, арсеналов, скла¬ 
дов и т. п.), отвлечение технических средств 
на оборону английских островов и попутно 
еоеннополитический эффект (досягае.мость Ан¬ 
глии), то полеты на сухопутном театре в Рос. 
сии за недосягаемостью в то время глубоких 
тылов и обширностью территории имели целью 
нарушение передвижений противника по желез¬ 
ным дорогам и затруднение подвоза. 

На Балтийском море центром тяжести рабо¬ 
ты германских дирижаблей была разведка, т. е. 
замена крейсеров, которые могли, не расходуя 
топлива, оставаться на своих базах и быть 
готовыми к выходу в море. Работа дирижаблей 
была достаточно интенсивной. 

«12 -111» за короткий срок (передан флоту 
в мае 1917 г.) выполнил 7 полетов, покрыв 
5614 км. ^ 

«Ь2 ИЗ» (начал работу одновременно) за 
15 полетов покрыл .12 305 км. 

«Ь7. - 98» (за то же время) за 15 полетов по¬ 
крыл 11 982 км. 

«Ь-25» (до перестройки €Ь2-88>) совершил 
ряд разведывательных полетов в Финском за¬ 
ливе, налетав за 14 полетов 8 763 км. Он при¬ 
нял также участие в операции по высадке 
десанта на остров Эзель. 

Устарелый "полужесткий сМ-ІѴ» в сентябре 

1916 г. потопил подводную лодку. 

Работа дирижаблей на Балтийском море ха¬ 
рактеризуется в достаточной мере следующей 
таблицей: 


Годы 

Разведыва- 
. тельные 
полеты 

Нападения 
на русскую 
территорию 

1914 :. 

14 


1915 .. 

51 

1 

1916. 

62 

26 

1917. 

76 

13 

1918. 

17 

— 


220 

41 


Если на сухопутном театре налеты герман¬ 
ских дирижаблей встречали хотя некоторое 
противодействие, то на Балтморе их работа 
протекала совершенно беспрепятственно. 

Наконец последним видом боевой деятель¬ 
ности дирижаблей была попытка налетов на 
Петроград. Для выполнения этой задачи было 
выделено несколько дирижаблей. Подготовка к 
налетам началась в конце 1916 г. 

Первая попытка, предпринятая сЬ2-98» в 
декабре 1916 г., не была доведена до конца: 
дирижабль из.за плохой погоды вернулся в 
Ковно. 

В дальнейшем база была переведена из Ков¬ 
но в Вайноден (Курляндия)). Было обращено 
особое внимание на организацию метеослужбы. 
В частности удалось найти шифр русских ме¬ 
теосводок. 

В очередной полет был отправлен дирижабль 
флота сЬ -38», который достиг берегов Фин¬ 
ляндии. Продолжая полет, он попал в шторм, 
быстро обледенел и за счет выбрасывания всех 
грузов едва достиг Курляндии, где и совершил 
в лесу вынужденную посадку. 

Третья попытка налета была предпринята из 
Ютерборга дирижаблем €Ь2- 120». По дороге в 
Ковно на борт дирижабля было взято 4 т бомб. 
Однако и в данном случае метеоусловия не 
позволили довести дело до конца. 

После февральской революции активность 
I ерманских дирижаблей на русском фронте 
упала и дальнейших попыток бомбардировать 
Петроград не предпринималось. 

Во всех случаях специфических метеорологи¬ 
ческих условий района Финского залива опас¬ 
ность обледенения оказалась сильнейшим пре¬ 
пятствием для германских дирижаблей. 

Подводя итоги всей работы германских ди. 
рііжаблей на русском фронте надо отметить, 
что работа эта была гораздо активнее, чем 
принято думать. Из 164 203 кг бомб, сброшен¬ 
ных германскими дирижаблями во время им¬ 
периалистической войны, пришлось: на терри¬ 
торию России — 60 322 кг, Франции и Бель¬ 
гии — 44 666 кг и Англии — 36 589 кг ^ 

Основные задачи, выполнявшиеся германски¬ 
ми дирижаблями на русском театре, дают до¬ 
статочно богатый материал для разработки мер 
ПВО против налетов дирижаблей на наших за¬ 
падных границах. 

Необходимо отметить некоторые общие осо¬ 
бенности налетов, проявившиеся во многих 
случаях. Прежде всего германское командова. 


' Агокас. Боевые средства авиации. ГУАП. 
май 1934 г. 
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нис все время выдвигало вперед, по мере от¬ 
хода русской армии, базы дирижаблей. Затем 
применялось использование промежуточных баз 
для пополнения горючим и артприпасами. В от- 
ысшении самих налетов практиковался полет 
над лесистыми, болотистыми и малонаселенны¬ 


ми местами, с тем чтобы выйти к об'екту на¬ 
падения неожиданно. 

Эти особенности требуют особо тщательной 
организации службы наблюдения, оповещения 
и связи и организационного охвата мероприя* 
ти$^ми ПВО значительных районов. 


ИСТРЕБИТЕЛЬ ^ 


Польская авиапромышленность за последние 
годы достигла значительных успехов, особенно 
в области постройки одноместных истребите- 



Рис. 1. 


,Р2Ь - 24“— цельнометаллический одноместный 
моноплан. Общий вид его изображен на рис. 1, 
силуэт на рис. 2. Самолет обладает отличными 
летными качествами, характеризуемыми сле¬ 
дующими данными: 

длина — 10,57 м, 

размах крыльев — 7,5 й, 

высота — 2,7 м, 

полетный вес — 1 680 кг, 

полезная нагрузка — 500 кг, 

скорость на земле — 330 км/час., 

скорость на высоте 4*000 м — 388 ки^час, 

скорость на высоте 6000 м — 368 км/час, 

скороподъемность на 6 000 м — бЧО"^, 

потолок — 10 600 м. 


лей. Вслед за истребителем «Р7Ь-Р“, привлек¬ 
шим всеобщее внимание своими отличными лет¬ 
ными качествами, в прошлом году ^ был выпу¬ 
щен новый образец истребительного самолета— 
^^ 2 ^- 24 ^ 




Самолет снабжен высотным мотором Гнэм> 
Рон Н5л мощностью 800—1000 л. с., легко- 
управляем, дает хороший обзор летчику. Во¬ 
оружение — 2 пулемета. Запас патронов — 
1600 шт. 1 . I 


КРЕСЛО^ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ 
ЗА ВОЗДУХОМ ^ 

На лондонских воздушных маневрах 1934 г. 
демонстрировались специальные кресла для на¬ 
блюдателей за воздухом. Как видно из рисун¬ 
ка, кресло позволяет наблюдателю следить 
за целью в любой позе, легко пояорачиваіісь 



по горизонту и в вертикальном направлении. 
Эффективность наблюдения в этом коесле зна¬ 
чительно возрастает, наблюдатель не утомляет¬ 
ся. 


^ Из итальянского журнала .КіѵІ5Іа Асгопаи- ^ Из итальянского журнала ^Ріѵізіа Аегопаи- 
ііса* Н7 .934 г. ^ ^ за 1935 г. 
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БИМОГРАФИЙ 


1. Плакат сЗащита жилых помещений от ОВ». 

Сост. Е. Рюмин. Худ. А. Мануйлов. Одобрено. 
Центр, домом хим. обороны. Утверждено УБП 
РККА. 

2. Плакат сПользованне противогазом при 
его порче в отравленном воздухе». Сост. Мель- 
чинский. Худ. Мануйлов. ИЗОГИЗ, 1934, 1 л., 
70 к., 10000 экз. 


комнату, которую надежнее, скорее н дешевле 
оборудовать для защиты от ОВ. Комнаты с ми¬ 
нимальным числом окон, дверей и других от¬ 
верстий, комнаты на более высоких этажах до¬ 
мов ^олее пригодны для защитного оборудо¬ 
вания, что и надо было сказать в плакате. 

Изложение неряшливое. Пример: «...воздух,, 
зараженный ОВ, проникает через окна, разби- 



Первый плакат по замыслу авторов должен 
конкретно научить, как жилую комнату можно 
превратить во временное убежище от ОВ. Пла¬ 
кат рассчитан на рабочего и служащего горо¬ 
да, могущего в случае войны подвергнуться 
воздушно-химическому нападению. 

Такой плакат очень нужен и должен найти 
массовое распространение, однако при условии 
хорошего качества текста и рисунка и нагляд¬ 
ности плаката. 

Рецензируемый плакат этим требованиям пол- 
ясстью не удовлетворяет. 

Текста излишне много, причем он дан целой 
полосой и размещен без увязки с рисунками. 
Было бы много лучше соответствующие места 
текста датъ .под каждым рисунком. 

Утверждение, что «каждую жилую комнату 
можно преврйтить в убежище», неправильно, 
ибо оно не учит читателя плаката, как выбрать 


тые звуком (?!) разрывов». Разбивает стекла 
окон взрывная волна, а не звук. 

Рисунки (кроме центрального) сделаны не¬ 
четко. Это картинки, не ясные для читателя; они 
не учат и очень мало поясняют. Между тем 
оборудовать от ОВ комнату нс так просто, и 
здесь скорее подошли бы чертежи деталей, чем 
картинки, помещенные на плакате и ничему не 
учащие читателя. Некоторые рисунки просто 
непонятны, что недопустимо (например рисун¬ 
ки: специальный запор, герметизация дзери,. 
заделка плинтусов). 

Большая часть рисунков никчемна, без них 
можно было свободно обойтись (лист фанеры^ 
кирпич, ведро, одеяла и пр.). 

Центральный рисунок неплох, он дает пред¬ 
ставление о характере оборудования комнаты 
в целом. 

Вывод: плакат не вреден, но он нс дает все¬ 
го того, что мог и должен был бы дать. 
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пользованид противвгаэон при егв поРче 
в отравленномввзпунв 


По-иному построен второй плакат — сПоль- 
зование противогазом при его порче в отрав¬ 
ленном воздухе» (сост. Мельчинский, худ. Ма¬ 
нуйлов). 

Основное достоинство этого плаката — это 
четкость и уставная ясность текста, разделен¬ 
ного на небольшие пункты, приведенные под 
соответствующими рисунками. Это дает нагляд¬ 
ность и легкость усвоения правил, которые 
пропагандирует плакат. 

Рисунки плаката в большинстве даны неплохо 
п смысле понятности и иллюстративности. 
Однако количество рисунков велико, а некого, 
рые из них без всякого ущерба для дела мог¬ 


ли бы быть выкинуіы. Таковы рисунки № 7, 
11, 13 (или N9 15, так как рисунки № 13 и 15 
совершенно одинаковы). 

Недостаток плаката — это неудачное раэме* 
щение рисунков: читателю трудно проследить 
взаимную связь между рисунками, что вынуди¬ 
ло дополнить плакат указательными стрелка¬ 
ми. Однако и эти стрелки мало помогают делу 
(особенно в верхнем ряду рисунков № 6—10). 
В итоге — сильно страдает наглядность плака¬ 
та. 

Вывод: плакат в целом сделан неплохо, ис¬ 
ключая неудачное размещение рисунков. 

В. Лавров 
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^ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1935 г. 


когаз 


на ежемесячник 

КРНТИНе-БИБДИОГРАФИЧЕСКОГО ВВСТИТУТА 


„ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 

12 номеров в год 

„ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА** дает критическую оценку всей 
выходящей научно-технической литературы, рассчитана на инженерно- 
технических работников, научных сотрудников, учащихся втузов и 
техникумов н является незаменимым руководстіом и справочником 
для книгорасоростравнтелей и библиотечных работников. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

на год —12 руб., на б мес. — 6 руб., на 8 мес. — 3 руб. 

Цена отдельного номера — 1 рубль. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

всеми отделениями.магазинами, киосками, уполномоченными КОГИЗа 

и всюду на почте 


ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 

иа даухиадеяьнии иритиио-бмблиографичвсіюго 


института 




БОЛЬШЕВИСТСКУЮ КНИГУ" 

„За Оальшаиистсиую ниигу* номешает критические 
отзывы, статьи и тематические обзоры иа выходящую книжно- 
ясурвальвую продукцию по всем обществеиио-яолитича- 
сиим веиросам и является необходимым снравочннкои дав 
партнвбииетов, библиотек, содвкономических кафедр и т.а. 

Подписная цеиав на год—12 руб. 

на б мес т-б руб. 

Отдельный номер—80 коп. 

Подписиа іфинимается всеми отделениями, магазинами, киосками, 
уполномоченными КоГИЗа и всюду ва почте. 









НОВЫЕ КНИГИ 


кигиз 

Гощаретвенное военное нздатвньетво 

Длексэидср И. и Капустин С. Артиллерия. Учебник для пехотных 
и кавалерийских школ РККА. Изд. З е. Военгиз. 1935 г. 328 стр. 
3 р. 70 к, (в перепл) 40 0 4) экз. 

Дрииа. Уличные бои японских морских десантов в Шанхае. Перев. 
с японского Р. Энкера. С предисл. А. Южного. Военгиз. 1935 г. 
104 стр. 1 20 к. 15000 экз. 

Гибсон Р. и Преидергаст М. Германская подводная война в 1914— 
1918 гг. Перев. с английского. Военгиз. 1935 г. 315 стр. 7 р. 25 к. 
(в перепд.) 6000 акз. 

Луазо. Бой лехо^'иой дивизии, усиленной танками, артиллерией и авиа¬ 
цией. Исторический эпизод из польской операции французов 
в 1918 г. Перев. с французского и предисл. Б. Симонова. Военгиз. 
1935 г. 140 сгр. 2 р. 30 к (в перепл.) 8 003 экз. 

Ста пе Я. Составление и издание топографических карт. Учебник для 
военнотопографической школы РККА. Военгиз. 1935 г. 264 стр. 
3 р. 15 к. (В перепл.) 5 000 экз. 

Фальберг В. Учебник для полковых сапер стрелковых частей. Военгиз* 
1935 г. 224 стр. 2 р. 7^ к. (в перепл.) 25 000 экз. 

Фурнье. Плотность артиллерийских масс в наступательных операциях 
французов в 1918 г. Пер в. с французского У. Самсона. С предисл. 
Н. Роговского. Военгиз. 1935 г. 68 стр. 90 к. 5000 экз. 

0И1 НАРКОНОБОРОНЫ 

Дисаибль ирасиоармейсиой песни. Под ред. Ф. Родионова. ОИЗ 
НКОбороны. 1935 К 188 стр. 2 р. 50 к. (в перепл.) 15000 экз. 
Иваиии И. Противогазы фильтрующие и изолирующие. ОИЗ НКОбо¬ 
роны. 1935 г. 146 стр. 2 р. (в перепл.) 15 000 экз. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НА ВАРТІ" 

Мурушкии. Техминимум по конному делу. „На Варті*. 1934 г. 76 стр 
40 к. 21 000 экз. 

Попов Ыт Топографическая работа в артиллерии. „На Варті**. 1934 г. 

352 стр. 4 р. 45 к. (в перепл.) 10 000 экз. 

Рабинович С« Патология и терапия поражений боевыми отравляю¬ 
щими веществами. „На Варті^ 1935 г. 268 стр. 3 р. 90 к. (в перепл.) 
9 000 экз. > 


с заназаии обращайтесь во все воениониижные ма. 
газины и ииосии КСГИЗа. Почтовые заказы на¬ 
правляйте в мКнига-почтой" во все областные 
и краевые отделения КОГИЗа. 






